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Minerva j388| 

..... Supereterodina a otto valvole lussuosissima 
in elegante mobile di forma ultramoderna aerodi¬ 
namica con indicatore di sintonia a tubo catodico 
(croce magica). Scala luminosa a tre quadranti che 
si illuminano indipendentemente uno dall’altro, mu¬ 
nita di dis.co telefonico brevettato per la ricerca 
rapida della stazione. - Ricezione da tutto il monde/ 
La gamma ad onde corte allargata da 15 mt. a 
53 mt. garantisce con una gamma sola la ricezione 
da tutte le stazioni transcontinentali ed in modo 
speciale le americane e le giapponesi. - Apparec¬ 
chio speciale per fa potenza d’uscita (11 Watt in¬ 
distorti) dovuta all'applicazione, prima in Italia, dei 
circuiti in controfase ad accoppiamento capacitativo 
senza nessun trasformatore di bassa frequenza. 



miflÉRUfl 
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PREZZO per contanti L. 2780.- 

(compresa la tassa governativa, esclusa la tassa audizioni E. I. A. R.) 

























P R O V A V ALVO L E 
' VORAX„S0103 -S0104 - S0105 


Strumento di precisione 100012 
per volt. - min. 50 e mm. 70 
lunghezza scala. - Taratura 
perfetti» - Massima precisione 


D m a « hh n n M 


se:::» 

ESSE»! 

■ss:» 




□ 

Alimentazione alter¬ 
nata » Onde corte, 
medie, lunghe. Medie 
frequenze a lettura 
diretta. - Indicatore 
visivo di uscita. ~ Pra¬ 
tico, perfezionato, ra¬ 
pido, economico. 

Modulatore 


"Vorax,, S. 0.120 



















































Chiedete l'opuscolo “Come ottenere ottime 
radioaudizioni ,, alla Società DUCATI - Ca¬ 
sella Postale 306 - BOLOGNA. 


CAVO SCHERMATO DUCATI 


IMPIANTO 

RADIOFONICO 

“DUCATI" 













SUPERETERODINA 5 VALVOLE 

per onde cortissime, corte, medie e 
lunghe - Elevata sensibilità anche 
sulle onde corte - Selettività varia¬ 
bile - Prese per fonografo e per 
diffusore sussidiario - Potenza 6 watt 

PREZZO IN CONTANTI I 4 M £% 
ESCLUSO ABBON. EIAR ■ ** 2* V 

VENDITA ANCHE A RATE 

UNDA RADIO 

D O B B I A C O 

RAPPRESENTANTE GENERALE 

TH. MOHWINCKEL 

MILANO - VIA QUADRONNO 9 


LA DITTA 

Mario Marcucci & C. 

invita la spett. Clientela a visitare 
il proprio posteggio N. 2698 al 
padiglione Radio-Cine della Fiera 
di Milano, dove presenta, oltre alla 
consueta e ben nota produzione, le 
seguenti novità : 


O Spina-banana ad ancoraggio to¬ 
tale (Breuetto Marcueet). 

O Diaframmi elettromagnetici “CE¬ 
TRA „ con nuouo sistema di 
ancoraggio crocetta che euita 
distorsioni e permette una ripro¬ 
duzione di assoluta fedeltà. 

O Tasti e modulatori radiotelegrafici 
per imparare la trasmissione 
immediata,sia ottica che aeustiea 

O Microfono a carbone nuouofmo- 
dello depositato, 

O Tutti gli utensili speciali per ra¬ 
dioriparatori, compreso nuoui 
tipi di lampade portatili per la¬ 
boratorio. 

O 3 tipi di antenne uertieali, con 
tutti gli accessori, cani schermati 
ete. 

O 7 tipi di antenne interne. 


Dina MARIO MARCUCCI *C. 


MILANO 

VIA FRATELLI BRONZETTI NUMERO 37 



FIERA DI MILANO 
PADIGLIONE RADIO 
POSTEGGIO N. 2698 




























Agenzia esclusiva: Compagnia 
Generale Radiofonica Soc. An. 
Piazza Bertarelli N. 4 - Milano 
Telefono 81-808 


sostituendo le vec 
chie valvole con 


una serie completa 
di valvole FIVRE. - 
Risparmiando da¬ 
naro avrete risul¬ 


tati migliori. 


RADIOTRON ITALIANA? 










Amplificatori O. 


Trasformatori speciali 
ad altissimo rendimento 
per I* illuminazione 
a bassa tensione 


S 


T. 



Trasformatori per radio 
Regolatori di tensione 
Trasformatori industriali 
Autotrasformatori 


da Watt 15-30-50 



Fonotavolini applicabili a qualsiasi 
apparecchio radio 

Modelli normali e di lusso 














































e. g. in 



Un ottimo analizzatore di precisione 

Non vi è tecnico o dilettante che non possegga un pur modesto analizzato-re: le 
misure eli tensione e di corrente, di resistenze e di capacità sono le misure basilari 
all’ordine del giorno. 

Ma pochi sono ancora coloro che conoscono, il prezioso analizzatore che stiamo 
per descrivere: Il mod. 172 della G. G. Universal di Torino. 

Prima di passare nel dettagli costruttivi enumeriamo le misure effettuabili: 

Tensione G. C. e C. A.: 0 - J - 5 - 10 - 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 Volta — Corrente: 0 - 
10 - 50 - 100 - 250 - 500 Ma — Tensione d’uscita. — Resistenze: 0 - 0,1 - IM() — Capacità: 

0 - 0,25 - 2,5 ~ 25g.F. — Isolamento — Prova Circuiti. 

Lo strumento impiegato è un « G. G. UNIVERSAL » a bobina mobile e magnete 
permanente. Dispositivi di correzione a zero irnA fondo scala. 

1000 ohm/V - La scala motto ampia (8 cm. di diametro) permette la lettura diretta 
di C.C., C.A., M.A., ohm. u.F. 

Grazie all’indice a coltello ed alla limpidezza della scala viene ridotto pratica¬ 
mente a zero l’errore di paralasse. 

Dato lo speciale trattamento, gli schunts e le resistenze addizionali « G. G. UNIVER¬ 
SA L » mantengono inalterato il loro valore qualunque ne sia la condizione ambiente. 

Il raddrizzatore impiegate è un originate MBS 10 della We stili giro-use. 

Sì rumente, shunts e resistenze raddrizzatore, pulsante con contatti in argento 
garantiscono al complesso un errore inferiore ail’1%. < «i 

Nuova, geniale e comoda è Palimentazione- 
_ integrale per la misura delle resistenze e ca¬ 
pacità: non occorre più collegare pile avere 
a disposizione tensioni varie in alternata che, 
oltre al disturbo, provocano spesso costosi 
guasti alio strumento. Sulle fiancate del com¬ 
plesso sono già pronte le alimentazioni neces¬ 
sarie sia in continua che in alternata: si et 
retina un semplice ponticello -e lo strumento 
è immediatamente trasformato- in Ohmetro o 
capacimetro con le portate desiderate. 

Completando quanto suaccennato con lo 
schema teorico, siamo convinti che al tecnico 
non sfuggirà la razionale e geniale realizza¬ 
ci omo delia nota Ditta Italiana. 


Mtivotfje*'#» di nell tane ètte ttllfr : 

G. G. UNIVERSAL - Via B. Galliari, 4, Torino 
S.I.C.A.R. - Vìa Le Chiuse, 33, Torino 

ronmAtOiHU't di rendita pet' • 

MESSINA - Pino Giuseppe - Via Risorgimento, Messina 
MILANO - Emporium Radio - Via S. Spirito, 5, Milano 
MODENA - Alfredo Ri parbel I i - Vìa Rispondo, 14-16, - Modena 
PALERMO - G. Beniamino Barbarino - Via A. Paternostro, 43, Palermo 
REGGIO E. - Ing. Riparbelli - Via Teglio, li, Milano 


li 


li 
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G. G. UN IVERSAL 


TORINO 
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5 Valvole " melali glass „ 5Y3-ÓA8 
6Q7 ■ 6K7 - ÓVÓ a fascio elettronico. 


5 Watt d'uscita. 


Controllo automatico di sensi¬ 
bilità a grande effìcenza. 


Scala parlante in cristallo a gran 
de visibilità con indicatori di volume 
e di campi d'onda. 


Gamma dì riproduzione estesa 
dovuta alla speciale taratura delle 
medie frequenze. 


3 campi d'onda - tutte le onde 
corte e le onde medie da m 13 

a m. 35 - da m. 31 a m. 65 - da 
m 700 a m 580, 


Comando di sintonia compen 
sato dolcissimo ad alto rapporto d 
demoltiplicazione. 


Purezza e fedeltà dì riproduzione 
col dinamico Jensen. 


Mobile elegante dt linea razionale 
costruito con speciale riguardo al ren 
dimenfo acustico 



NESSUNA PREOCCUPAZIONE 

di ricerche o di sorprese, quando ai è abbonati a “IL CORRIERE DELLA 
STAMPA,, l’Ufficio di ritagli da giornali e riviste di lutto il mondo. 
Chiedete informazioni e preventivi con un semplice biglietto da visita a : 

Il CORRIERE DELL! RIEMPE 

Direttore: TULLIO GIANETTI 

Via Pietro Micca, 17 TORINO - Casella Postate 496 











C.G.E. 621 

SUPERETERODINA DI LUSSO 
ONDE CORTE E MEDIE 



Mobile da favolo di eleganfe linea moderna 
realizzai© in due diversi modelli rispeflivamenfe in palis¬ 
sandro e radica di acero ovvero mogano e radica di 
noce • Scala in cristallo a variazione di colore iliu- 
minafa per frasparenza con l'indicazione delle sfazioni 
emiffenfi e graduazione in lunghezze d’onda. 


Comando di sinfonia demolfiplicafo • Re¬ 
golatore di fono • Interruttore di alimenfazione e 

Regolatore di volume e Commutatore di gamma t 
Presa per fonografo. 


Prezzo L. 1240 

VENDITA ANCHE A RATE 


Altoparlante elelfrodinamico di elevata sen- 
sibilila e di alfo rendimento acustico • Potenza indi¬ 
storta di uscita: 3 watt ottenuti mediante l’adozione di 
un tetrodo a fascio. 

6 circuiti accordati e Controllo automatico 
di sensibilità e Trasformatori di alta e media fre¬ 
quenza con nuclei ferromagnetici • Alimentazione 
in corrente alternata per 5 differenti tensioni. 



COMPAGNIA GENERALE DI ELETTRICITÀ 

BARI - BOLOGNA - BOLZANO - CAGLIARI - FIRENZE - GENOVA - MILANO - NAPOLI 
PADOVA - PALERMO - PESCARA - ROMA , TORINO 






















Supporto per 

Bobine 0. C. 
intercambiabi¬ 
le su zoccolo 
europeo a 5 
piedini 

Z. N. 21805 

(V, grandezza 
naturale) 

Lire 28 


Supporto per 

Bobine 0. C. 
a 6 alette per 
avvolgimenti 
ad aria 

Z. N. 21987 

Lire 9,50 



Portavalvole 

eur opee 
a 4 e 5 piedini 
Z. N 43190 

L. 3,30 


Portavo!vote europee a 6 e 7 pie¬ 
dini ZN. 43191 Lire 3,70 



Portavalvole 

europee 
a contatti 
laterali 
Z. N. 43744 

Lire 8 



Portavalvole 

americane 
a 6 piedini 

Z N. 43807 

L. 3,50 


MATERIALI 

CERAMICI 

SPECIAL 

PER A. F. 

MINIME 

PERDITE 

ALTISSIMO 

ISOLAMENTO 



Supporto per 

Bobine O. C. 
O. M. O. L. 
ad 8 alette 
filettate con 
passo di mm.3 
e min* 1.5 

Z N. 44705 

Lire 22 



Supporto 

Impedenze 
a 8 gole 
(senza capofi^ 
li e senza av¬ 
volgimenti) 

Z. N. 4403J 

Lire 20 



Portavalvole americane 
a 4 - 6 - 7 - piedini 
e per valvole 59 


PEZZI DI QUALSIASI FORMA 
E DIMENSIONI 


Cercansi Rivenditori per ZONE ancora UBERE 


Portavalvole “Octal,. 
N. 25011 Lire 4,70 



Portavalvole 

a Ghianda 
(Acorn) 

N. 25006 

Lire 24 


Portavalvole TRASMITTENTI 
DI TUTTI I TIPI 


Bussola Filettata Montata 

Z. N. 22073 Lire 13,50 


r*Z. N. 22073 


SPINA 


Spina ?, 17, — 

Perfetto contatto 
Massima precisione 



Passante 

e 

Fissa dado 


Supporto impedenze 
più piccolo a 5 gole 
Z. N. 44117 Lire 15 



Supporto 

Impedenze 
a 5 gole 
(senza avvolgi¬ 
menti) 

Z. N. 43953 

Lire 8 



Passante 

distanziatore 
quadrifilare 
Z. N. 44706/7 

Lire 3,60 


Z. N. 44402 

Lire 0,60 




Catena isolatori per antenna 
Z. N. 21922 c. Lire 13 



N. 25150 


Z.N. 43568 

Lire 0,55 

Piastrina per prese 
TERRA-AEREO 

Lire 3,50 


Grosso passante 

Z. N. 44121/22 

Lire 12,- 


MILANO VIA PRIVATA RAIMONDI. 9 Tel. 91214 


U«. Tecn. ROMA PIAZZA S. BERNARDO, 106 


481-288 


























PITTSBURG m. 13,92 dall e ore 13,30 iteli ione 


NEW YORK (Wayne) 

m. 13,94 dalle ore 13,30 

italiane 

N E W Y O R K 

m. 16,87 dalle ore 17,30 

italiane 

SCHENECTADY 

m. 19,57 dalle ore 19 

italiane 

W A Y N E 

m. 19,64 dalle ore 19,30 

italiane 

PITTSBURG 

m. 19,72 dalle ore 20 

italiane 


ECCO LE STAZIONI CHE VOI POTETE 
ASCOLTARE CHIARAMENTE E 
CON ASSOLUTA STABILITÀ 
UNICAMENTE CON 



tO<.AM.IM<ARADIO ALEStAMDRIA 









RUDOLF HIESEWETTER 



- Excelsior ierh di Lipsia 

Analizzatore Provavalvole "KATIS O M ETER„ 

Provavaivole » KIESEWETTER „ 

Ponte di misura w PONTOBLITZ„ 

Miliiamperometri - Microamperometri - Voltmetri 
Ohmetri, eco. 

Rappresentanti generali : 

SALVINI & C. - MILANO 

VIA NAPO TORRIANI, 5 - TEL. 65-858 


Visitate il nostro posteggio IV. ‘Ut:fi 
al Padiglione ita dio - fine della Piera Campionaria di Milano. 




Officine Radioelettriche 



Rappresentanze con depositi 
per I'Italia Meridionale: 

“MICROFARAD" 

Condensatori e Resistenze 

“ C O N D O R " 

Amplificatori e Apparecchi per Auto 

■'TERZAGO'* 

Lamierini tranciati per trasformatori 

* * N O V A •’ 

Parti staccate e scatole di montaggio 


Direzione Tecnica 
Ing. CUTOLO 


NAPOLI 

Via Medina n. 63 
Tel. 34-413 


REPARTO 

RIPARAZIONI RADIO 


TRASFORMATORI 
PER RADIO 

COSTRUZIONE 
E RIAVVOLGIMENTO 
DI QUALSIASI TIPO 






















Radio mod. 518 


^pereterodina a 5 valvole. Onde medie e corte. Nuovissi- 
; altoparlante ellittico per la perfetta riproduzione del¬ 
inquenze musicali Sensibilità e selettività elevatissima. 


A rate L. 250 in contanti e 12 reto da L.92 


L. 1250 


Radiogrammofono mod. 519 


? aciogrammofono a 5 valvole. Onde corte e medie. Sen- 
: abilità e selettività elevatissima. Nuovissimo altoparlante 
e.,ittico per la perfetta ed ottima riproduzione del suono. 


A rate L. 450 In contanti e 12 rate de L. 162 


L. 2250 


VENDITA AL PUBBLICO. MILANO, Gali. Vit¬ 
torio Emanuele, 39; Piazza Cordusio / TORINO, 
Via Pietro Micca, 1 / ROMA, Via Nazionale, 10; 
Via del Tritone, 88-89 * NAPOLI, Via Roma, 26ó 





























La musicalità degli Apparecchi Radio 


è unica; 

dal Lumerad o (3 valvole reflex per 
la ricezione delle stazioni locali senza 
antenna e senza terra) 

all’ Autoradio (supereterodina a 5 
valvole multiple per il montaggio in 
vetture automobili) 

dalla Radiofonovaligia (il più perfe¬ 
zionato radiofonografo racchiuso in 
elegante valigetta di dimensioni ridot¬ 
tissime 





alla perfetta serie dei 

Radioricevitori di classe: 

il MUSICALE - 5 valvole multiple 

I’ ECO DEL MONDO - 5 valvole multiple 
con cineproiezione 

il GIOIELLO - 4 valvole reflex con cine- 
proiezione 

e dei relativi Fonografi: 

il FONOMUSICALE 
f ECOFONO 
il FONOGIOIELLO 


In preparazione gli apparecchi T E T R A G A M M A 


FABBRICA APPARECCHI 
E ACCESSORI RADIO 

Via Monte Nevoso 8 


Soc. An. APPLICAZIONI 
* * RADIOELETTRICHE 

MILANO — Telefono 286-666 

























!! -.!'! " .. 


UAL-UAL 

A DOPPIA ONDA 
4 VALVOLE O C TAL (Serie G) 

di cui una, la 6B8, adempie a 4 funzioni 

Forte potenza di uscita dovuta all' im¬ 
piego del nuovo tetrodo 6 L 6 “G,, 

Basso consumo di energia 
ONDE CORTE - MEDIE 



t (notile è costaUte in due dù/Mti HtodetU "A„ e 
di te^no- (notte pieyiate 





Tipo “B„ 


PREZZI : 

In contanti L. 986 .- 

A rate: L. 120 alla consegna e 18 rate mensili 
da L. 55 cad. 

PER VENDITA RATEALE A 30 MESI 

L. 100 aila consegna e 30 rate 
da L. 37 cad. 

(Nei prezzi è escluso l'abbonamento EIAR) 


_ UAL-UAL a doppia onda pur mantenendo le caratteristiche dell’ “Ua! I 0 ,, 
cer quanto riguarda la selettività, sensibilità, potenza, fedeltà e stabilità, pre¬ 
senta in sostanza le stesse qualità di un 5 valvole e costituisce quindi una 
grande realizzazione della tecnica radiofonica italiana. 


RAD 10 M A R 

"L'APPARECCHIO PIÙ DIFFU/O IN ITALIA.. 
























































ÙsdMcdote 

ynadulala 


LABORATORIO 



cke completa ta 
vasta serie del 
nostri msueatùd 
peA, radiotecnica 


S.I.P.I.E. 


SOC. ITALI A N A 
PER ISTRUMENTI 
ELETTRICI 


POZZI & TROVERÒ 


MILANO - S. ROCCO 5 - Tel. 52217 - 52971 


S C 1 

E N T 1 F 1 

C 0 

RADI 

OTECN 

ICO 


TRASFORMATOR 
D 


A L 1 M E N T A Z 1 

0 

N E 

Ti per apparecchi sino a 4 
valvole . 

L. 

28, - 

T2 adatto per apparecchi 
sino a 5 valvole . 

L. 

35 — 

T3 per amplificatori di po¬ 
tenza ed apparecchi sino 
a 9 valvole 

L. 

5 °. 

T4 per amplificatori di gran¬ 
de potenza od utiliz¬ 
zanti le 6L6 

L. 

84 , - 

T5 per accensione valvole 

L. 

28, - 


INPEDENZE DI FILTRAGGIO 

Tipo Zi (30 H 70 m.A) . . L. 22,— 

» Z2 (15 H 250 m.A) . . L. 40,— 

a micro per piccoli apparecchi L. 18,—• 


ANTITURB 

unico eliminatore dei disturbi 

prezzo L. 24 (L. 20 agli abbonati dell'Antenna) 


M1KALEX in lastre 


Tutto il materiale per la costruzione di 
Rice-trasmettitori e apparecchi descritti 
in questa rivista. Chiedete listini e pre¬ 
ventivi. - Per evitare spese di assegno 
inviate anticipatamente gli importi. 

VIA SANSO VI NO 17 - MILANO 
























Avvolgitrice a mano per bobine a nido d’ape 
Massima semplicità e solidità 

Facile uso - dimensioni 
33x13x10 cm. - Serve 
per bobine da IO a70mm. 
di diametro e di larghezza 
regolabhe da 4 a 12 mm. 

Prezzo L.85 

Si eseguiscono chassis verniciati a fuoco su disegni e misure del Cliente 



RADIO SAPPIA 


MILANO - VIA F. CAVALLOTTI I - TEL.‘ 89651 



Tipo 573 s 


RADIO FONOGRAFO 
5 VALVOLE 

3 ONDE 

L.2730 


Vi mOde/j*/ 

«t 


APPARECCHI o. 5-8-11-12 valvole. 

Onde : lunghe - medie - corte - cqrTi ssime _ 

ESPANSORE AUTOMATICO DI VOLUME. 





























..sosti¬ 
tuendo le 
vecchie valvole 
esaurite con altrettante 
nuovissime 


Agenzia esclusiva : 

Compagnia Generale Radiofonica Soc. An. 
Piazza Beriarelli N. 1 - Milano - Telefono N. 81-808 


( 















ANNO X 


NUMERO 7 


1 



QUINDICINALE 
DI RADIOTECNICA 


15 APRILE 1 938-X VI 


Abbonamenti: Italia, Impero e Colonie, Annuo L.36 - Srmpstrnip L. 20, 
Per l’Estero, rispettivamente L. 60 e L. 36 - Direzione e Amm. Via 
MalpigM, 12 - Milano - Tel. 24-433 - C, P. E. 225-438 - Conto cor¬ 
rente Postale 3/24-227. 


Comunicato 

Nel fascicolo precedente comu¬ 
nicammo al nostri lettori i nuoui costi 
di abbonamento alla Riuista e spie¬ 
gammo le ragioni del prouu e dimento, 
richiamandoci agli ariieoli apparsi 
sui fascicoli del Dicembre e Gennaio, 
doue, parlando di sacrifici sostenuti 
dalTAmministrazione per migliorare 
la pubblicazione, era fatto cenno al- 
Teuentualità che douessimo ualerei 
della facoltà accordata dalla Legge 
di aumentare i prezzi di uendita del¬ 
le pubblicazioni periodiche, 

11 ritocco è stato accolto dai no¬ 
stri lettori come una conseguenza 
logica dello sforzo che l’ANTENNA 
sostiene per una continua ascensione 
e molti ei hanno scritto ringrazian¬ 
doci di auerlo applicato soltanto a 
campagna di abbonamenti già ter¬ 
minata. 


♦ 


Abbonamento annuale L 36,— 
(( semestrale „ 20 ,— 

„ trimestrale „ 11,— 


per \ estero 

rispettivamente L. 60,- e 36,— 


Bilancio tecnico e morale 
dell’annata radiofonica 

La relazione svolta dal Direttore Generale delV Eiar intorno all’at¬ 
tività tecnica e morale del sodalizio durante Vanno 1937 , si legge con 
interesse ed anche con compiacimento . Il fatto d’aver mosso spesso 
delle critiche, specialmente riguardo ai programmi, non c’impedisce 
d’apprezzare al loro giusto valore gli sforzi compiuti ed i risultati 
conseguiti. Per quanto spetta, in particolare, alla tecnica, non abbiamo 
riserve da fare: la rete delle comunicazioni è stata notevolmente am¬ 
pliata e potenziata, sia migliorando le stazioni già esistenti, sia crean¬ 
done delle nuove. Anche nei territori d’oltremare, TEiar ha provve¬ 
duto o sta provvedendo ad ima prima sistemazione dei servizi radio¬ 
fonici. Sistemazione iniziale concepita con l’intendimento di renderla 
suscettibile d’un immancabile e prossimo sviluppo . Avremo così, a 
partire dal 28 ottobre di quest’anno, la nuova stazione trasmittente 
di Tripoli■, mentre in questo stesso mese comincerà a funzionare un 
trasmettitore da 1 kw., provvisoriamente istallato ad Addis Abeba, 
in attesa dell’impianto definitivo che consterà d’un radiotrasmettitore 
ad onda corta della potenza di 5 kw. e da un impianto ricevente ad 
antenne direzionali per la ricezione e ritrasmissione locale dei pro¬ 
grammi trasmess-i dal Centro imperiale di Prato Smeraldo (Roma). 

Per la televisione, si annunzia qualche piccolo progresso. Alle 
prove di laboratorio, che continuano, segiie un primo esperimento di 
pubblico servizio, il quale comincerà a funzionare nel mese d’ottobre, 
con la trasmissione di film e d’altri programmi visivi, ha trasmissione 
avverrà da Monte Mario (Roma), dove si sta procedendo all’istalla¬ 
zione d’un complesso televisivo adatto per la presa diretta e la radio¬ 
trasmissione d’immagini. 

Sui programmi ci sarebbe ancora da dire ma oggi non vogliamo 
fare i difficili. Ci limitiamo a mettere in rilievo la parte più convin¬ 
cente e costruttiva della relazione Chiodetti. Perciò ci è parsa lode- 
volissima l’iniziativa d’istituire un terzo programma ed auguriamoci 
che presto ne segua un quarto ed un quinto. È forse questo uno dei 
mezzi più efficaci per divulgare l’uso della radio ed interessare sempre 
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crescenti masse di pubblico alle sue trasmissioni. La molteplicità dei 
programmi, potrà rendere attuabile una nostra vecchia proposta: 
quella della specializzazione di programma per alcune stazioni. Inten¬ 
dendo tale specializzazione, non col rigido criterio del compartimento 
stagno, ma con una certa elasticità, si potrebbe facilmente creare la 
stazione dell'opera (per opere eseguite in studio) la stazione della 
canzonetta in genere e di quella napoletana in particolare e la sta¬ 
zione della commedia radiofonica. 

Una grande conquista, grande vittoria del pubblico ed anche 
nostra, dobbiamo registrare quest'anno: Vabolizione dei comunicati 
pubblicitari. A tale conquista, dovrà presto seguire Valtra, non meno 
importante e non meno attesa dai radioutenti: quella della sensibile 
riduzione del canone d'abbonamento. Con un po' di coraggio ed un 
po' di buona volontà, sarà possibile compiere anche questo decisivo 
passo incontro al popolo. 

a l’antenna » 


LE ANNATE Di L'ANTENNA 

(legate in tela grigia) 

sono la miglior fonte di 
studio e di consultazione 
per tutti 

In vendita presso la 
nostra Amministrazione 

Anno 1932 . . . Lire 20 — 

» 1933 . . . » 20 — 

» 1934 . . . » 32,50 

» 1935 . . . » 32,50 

» 1936 .. . » 32,50 

» 1937 . . . » 42,50 

Porto ed imballo gratis. Le spedi¬ 
zioni in assegno aumentano dei 
diritti postali. 



= La Radio alla Fiera di Milano = 

Il giorno 12 corrente è stata inaugurata la XVII Fiera Campionaria Milanese. 

Come ogni anno, la nostra prima visita è stata per il padiglione della Radio, 
non soltanto per accontentare subito una iiostra legittima curiosità, ma soprattutto 
per la speranza di poter fornire ai nostri lettori notizie interessanti. 

Come è noto la manifestazione milanese cade in un periodo in cui jjer l'indu¬ 
stria radio è stagione quasi morta. Siamo precisi: in questi mesi è il commercio di 
apparecchi radio che risente gli effetti di una certa rilassatezza. Ma noi sappiamo 
che nei laboratori di ogni industria, ora piu che inai ferve il lavoro di studio e di 
prepar azione di quelle che saranno le novità della nuova prossima stagione. 

Speravamo di poter appunto trovare qualche frutto precoce : non siamo stati 
del tutto delusi. Molte case costruttrici — tutte le industrie italiarie sono pre¬ 
senti — non espongono novità salienti, ma alcune invece presentano apparecchi e al 
accessori di assoluta novità. I concetti costruttivi si vanno perfezionando ; la qua¬ 
lità migliora. Risultato finale complessivo, non immediato si intende, sarà quello di 
avere dei buoni, dei migliori apparecchi. 

Abbiamo cercato di sapere dai nostri amici costruttori qualche notizia sulle 
novità prossime e future : ma tutti sono stati parchi di particolari ed han fatto 
larghi accenni e grandi promesse per la Mostra Nazionale della Radio. 

Ai posteri... abbiamo però la convinzione che qualche cosa di sensazionale si 
stia preparando. 

Come abbiamo già detto delle novità ci sono in tutti i campi della radio. 
Ma la nostra frettolosa prima visita non ci ha permesso di rilevare tutti i dati 
per compilare una completa rassegna dei prodotti. Abbiamo perciò deciso di- 
dame notizia ai nostri lettori nel prossimo numero, in esso si potrà trovare lo 
elenco completo degli espositori e per ciascuno di essi elencheremo i prodotti espo 
sti con notizie e caratteristiche. 

Dalla nostra rassegna quei lettori che non avranno potuto visitare la Fiera, 
si faranno una precisa idea di ciò che è quest anno il padiglione della Radio, e quali 
siano i primi risultati dello sforzo sempre crescente che industriali e tecnici com¬ 
piono attualmente per raggiungere sempre pkl alti gradi di perfezione e la mas 
sìma indipendenza da qualsiasi importazione materiale ed intellettuale. 
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a. A C09TEBSI0NE DI FREDUKÌZA 

Condizioni ottime di funzionamento per ricevitori 
impieganti la pentagriglia 6 A $ G 


A «oint>l^t>u£>«nto Uelk ««tizie «pjmrse sotto qnetito titolo «elio scorso itti mero 
pnltblicliiaiiat orti ««a Tabella che raccoglie tutti i dati, iudispeusabili al proget¬ 
tista; relitti vi .alle varie eouriìzioiii di impiego uurutule della pentagrigi la ti A 8 O. 


DATI TfiPICI DI FUNZIONAMENTO DELLA 6A8 



Dati per Vp = 100 volt 

Dati per Vp = 

: 250 volt 



Massimo 
consigliato 
di I Gl 1 

Minimo consigliato 
di I ci i 

Massimo 
consigliato 
di I ci 1 

Minimo consigliato 
di I ci i 


Polarizzaz. 
fissa o auto¬ 
matica 

Fìg. 3 4 

Poìarùsz, 

fissa 

Fig. 3 

Polarizz. au¬ 
tomatica 
Fig. 4 

Polarizz. 
tissa o auto¬ 
matica 

Fig. 1 e 2 

Polarizz. 

fissa 

Fig. 1 

Polarizzazione 

automatica 

Fig. 2 

Tensione anodica Vp 

100 

100 

100 

250 

250 

250 

volt 

Tensione di schermo Vg 3 , Vgs 

50 

50 

50 

100 max 

100 max 

100 max 

volt 

Tensione anod. oscillatore Vg4 

100 

100 

100 

250 2 ) 

250 (2) 

250 (2) 

volt 

Tensione griglia controllo Vo3(l) 

— 1,5 min. 

— 1,5 min. 

— 1,5 min 

— 3 min 

3 min. 

— 3 min 

volt 

Resistenza griglia oscillatore 

50000 

50000 

50000 

5000 

50000 

50000 

Ohm 

Condensatore griglia oscillatore 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

p:F 

Corrente griglia-oscillatore 

0,25 max 

0,05 min 

0 05 min 

0,5 max 

0,12 nr n 

0,09 min 

m Amp 

Corrente anodica 

1,2 

2,1 

1,7 

3,3 

5,3 

4,2 

m Amp 

Corrente di schermo 

1,5 

2,1 

2 

3,2 

4,3 

4,7 

m Amp 

Corrente anodica oscillatore 

1,6 

2,1 

2,2 

4 

4,4 

5,1 

m Amp 

Pendenza di conversione 

350 

250 

250 

500 

350 

300 

jzmho 

Tensione griglia controllo per 2 
v.mho di cond. di conv. 

- 20 

- 20 

- 20 

— 45 

-- 45 

— 45 

volt 


(1) Nel caso di polarizzazione automatica la resistenza sul catodo deve avere il valore di 250 ohm per Vp— 100 volt, 
e di 300 ohm per Vp = 250 volt. 

(2) Questa tensione è applicata prima di una resistenza da 20000 ohm. 

Nota: Corrente catodica max — 14 mAp ; Tensione anodica-oscillatore max — 200 volt. 


TERZ AGO 

MILANO 

Via Melchiorre Gioia, 67 
Telefono 690-094 


Lamelle di ferro magnetico tran¬ 
ciate per la costruzione dei tra¬ 
sformatori radio - Motori elettrici 
trifasi - monofasi - Indotti per 
motorini auto - Lamelle per nuclei 
Comandi a distanza - Calotte - 
Serrapacchi in lamiera stampata 
Chassis radio — Chiedere listino 
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Tecnica 

dei Professionisti 


Materiali ferromagnetici e 


Bobine a radiofrequenza 


L’introduzione del ferro (Fe) nella radiotecnica 
non è che uno sviluppo della applicazione già fatta 
nella elettrotecnica, nella B.F. e successivamente 
nella telefonia. 

Infatti ciò che in tutti i casi viene richiesto è 
rammento dell’induzione in funzione della permea¬ 
bilità magnetica (y.), del nucleo e la riduzione della 
riluttanza magnetica. 

Il Pupin ne fece applicazioni nei cavi telefonici, 
ove fu adottato per la « correzione delle linee », 
(pupinizzazione) che consiste nel miglioramento 
artificiale dell’induttanza delle linee stesse. 

Si può quindi affermare che i risultati attuali ot¬ 
tenuti in A.F. sono stati una conseguenza dei 
risultati ed applicazioni ottenute dall’impiego dei 
nuclei nelle B.F. (acustiche). 

Constatato che per frequenze limite di 1500 Kcl, 
onde attenuare le correnti parassite, si sarebbe do¬ 
vuto giungere a suddivisioni di lamelle di ferro 
aventi spessori unitari di meno un centesimo di 
millimetro (0,Ó1), cosa praticamente inattuabile, si 
è cercato di ottenere la suddivisione del ferro in 
particelle unitarie a forma non lamellare ma gra¬ 
nulare. 

Infatti tenendo presente che la proprietà ca¬ 
ratteristica di un materiale ferromagnatico è una 
maggiore permeabilità a a confronto dell’aria, (a 
aria — I) si possono raggiungere in buoni ferri 
degli elevati valori di permeabilità fino a 10.000 e- 
20.000 e più. 

Stabilendo che le perdite per correnti di Fou¬ 
cault — che sono la causa principale da esaminare 
— in A.F. aumentano col quadrato della frequenza 
e sono dipendenti da 2 cause basilari: 

1°) suddivisione del nucleo e tipo di isolante; 

2°) tipo di isolamento e stampaggio; 
e che esse si riducono se se ne riduce la permea¬ 
bilità effettiva, si è studiato di attenuarle al mas¬ 
simo coi seguenti sistemi. 


Suddivisione del nucleo e tipo di isolante 

Il Polydoroff (USA) ha ottenuto il Polyron da 
una polvere di Fe mediante processo chimico dal 
ferro-carbonile ed anche per riduzione con idro¬ 
geno (H) dal Solfuro di ferro. 

Ciascun grano della dimensione da 1 h- 7 ^ viene 
poi rivestito da uno strato isolante mediante si¬ 
stemi di proiezione di questa polvere in camere 
sature di vernici isolanti quali resine, polisti¬ 
roli, ecc. 

Essa viene poi pressata alle temperature di po¬ 
limerizzazione con l’ausilio di sostanze cementanti 
quali resine fenoli che e polistiroli (trclitul-iper- 
trolitul). 

Il Vogt (Europa) invece, ha ottenuto il Ferro- 
cari depositando su sottili fogli di carta, special- 
mente impregnata, la finissima polvere di ferro; 
di poi, orientati magneticamente i granuli, il tutto 
a fogli sovrapposti, viene pressato con aggiunta 
di conglomeranti e tranciato su forme prestabilite. 

Altro sistema è quello per iniezione: si inietta 
a caldo sotto pressione, ima miscela composta di 
polvere di Fe e dielettrico. 

Prove fatte hanno dimostrato come sia conve¬ 
niente non oltrepassare una dimensione di gra¬ 
nulo di ferro di 4/5 u. poiché per grandezze mag¬ 
giori aumentano rapidamente le correnti di Fou¬ 
cault. 

Inoltre per frequenze sempre maggiori (1000 
Kcl in più) occorre scendere ad una grandezza 
di 1 e- 3 y. 

Tipo di isolameuto e stampaggio 

L’ultimo processo di stampaggio per iniezione 
viene favorito, poiché permette di ottenere degli 
impasti omogenei e resistenti pur conservando una 
bassa costante di perdite parassite; risulta così * 
un isolamento efficace dato che la sostanza iso- 
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lante viene a circondare completamente ogni sin¬ 
golo granulo. 

Invece nei sistemi precedentemente esposti per 
stampaggio a pressione, si rischia di rompere riso¬ 
lante che riveste i granuli con conseguente au¬ 
mento della conduttività della massa, dato che la 
pressione necessaria è rilevante (600 -r- 1.000 Kg./ 
cmq). 

Se sì adopera una pressione di stampaggio in¬ 
torno a valori più bassi, si può ottenere una bassa 
conduttività, ma un nucleo fragile; invece nelFuso 
della radiotecnica occorrono nuclei di formazione 
se non robusta, almeno tale che nella lavorazione 
e nel montaggio i nuclei non si rompano, ne tanto¬ 
meno accennino a formare delle linee di frattura. 

Emerge dunque che la permeabilità del nucleo 
è funzione duella pressione a cui viene sottoposto 
il materiale durante lo stampaggio. 

I materiali formati in uno dei 3 sistemi citati 
presentano quasi tutti delle resistenze elevate, 
ciò che sta a dimostrare un ottimo isolamento fra 
particelle e particelle. 

Nei tipi di nuclei ottenuti per iniezione si riscon¬ 
trano dei valori in torno a 1000 ohrn cm :: . 

Se però la permeabilità ridotta rappresenta un 
fattore favorevole per la diminuzione delle per¬ 
dite, per corr. di Foucault, occorre ridurle non 
oltre un punto critico al di là del quale il fattore 
di bontà della bobina introdotta nel suo campo 
da un punto elevato, precipiti . 

Dopo aver analizzate le perdite parassite « rf», 
si può stabilire che le perdite nel ferro sono nella 
quasi totalità da esse costituite, risultando trascu¬ 
rabili all J esame quelle per isteresi « ri ». 

Queste ultime sono infatti proporzionali alla fre¬ 
quenza; ne risulta quindi all’A.F. un ciclo di iste¬ 
resi molto stretto poiché esse racchiudono il cam¬ 
biamento di magnetizzazione ad ogni inversione 
del campo magnetico. 

Prendendo in esame una bobina A.F. im¬ 
mersa nel campo di un nucleo ferromagnetico, 
possiamo riassumerne le perdite totale come 
segue: 

R.tot = R.cu + R*fe + R o 
dove R.cu ---- re -j- rp. rm 
da cui (1) re = resistenza in corr. continua co¬ 
stante colla frequenza 
rp = resistenza dovuta alle corr. pa¬ 
rassite prodotte sul conduttore 
dal campo proprio (effetto pelle) 
rm = resistenza alle corr. parassite do¬ 
vuta al campo totale della bo¬ 
bina 

la R.fe =■ rf + ri (2 

la R.o = 8hTLrCo (3 

da cui (3) C = capacità propria della bobina. 

o = angolo di perdita dell’isolamento 
dei fili e dell’isolante entrante 
nelFagglomerato ferromagnetico 
del nucleo. 

f.L.h. = facilmente reperibili nel calcolo. 

Nelle perdite nel rame « R.cu ». 

Nelle perdite 7iel rame «R.cu». La «re» viene 
definita dalla forinola 


2 

rc —- - 10 ,o-N 

* ‘ d“ 10 

p = res. in ohm per mmq. 

d = diametro di ogni conduttore unitario del Litz 
in mm. 

Is = lunghezza di una spira in mm. (media). 

N numero dei fili che compongono il Litz. 

(da tener presente che essendo la bobina avvolta 
a nido d’ape il percorso di una spira del condutto¬ 
re è evidentemente accresciuto). 

Si può quindi maggiorare la «ls » di un 2% circa. 

La « rp » è dipendente dalla corrente a radiofre¬ 
quenza che attraversa il conduttore; genera così 
un campo magnetico il quale circolando entro il 
conduttore stesso, provoca un aumento di resi¬ 
stenza. 

Il Kelvin riscontrò questa tendenza delle cor¬ 
renti AF a ripartirsi superficialmente ai condut¬ 
tori. 

Si definisce come effetto pellicolare « p » il rap- 
Rh 

porto-ove : 

Rc 

Rh == resistenza Alta Frequenza, 

Rc - resistenza in corrente continua. 

Il Tesla, a seguito di questi studi preconizzò lo 
impiegò oggi generalizzato di conduttori a fili mul¬ 
tipli onde ottenere forte superficie totale. 

In relazione a questo, si è determinato come oc¬ 
corra che il diametro di ogni filo unitario presenti 
una res. Alta Frequenza pressoché uguale a quella 
in continua. 

Quindi per frequenze intorno al valore delle M. 
F. usuali (350 - 450 - 465 - Kcl) occorre aumen¬ 
tare la sezione del filo unitario diminuendo il nu¬ 
mero dei conduttori; mentre per frequenze intorno 
a 1000 Kcl necessita aumentare il numero dei con¬ 
duttori diminuendo la sezione del filo unitario. 

Nella fìg. 1 si dimostra la differenza di Q inter¬ 
corrente fra bobina che usa conduttore 7 x 0,07 e 
un altra con conduttore 20 x 0,05. 

La « rm » si può ritenere equivalente ad una re¬ 
sistenza in parallelo alla bobina costante con la 
frequenza 

L 

induttanza 

resistenza 

rm 

La RB viene ridotta colla bobinatura a fili inter¬ 
secati onde ottenere superfici di affacciamento mi¬ 
nime ed avere così nei fili adiacenti, piccole d. d. p. 

La figura 2 riassume in un diagramma le varie 
perdite rappresentando graficamente la relazione 
esistente fra la qualità della bobina e la permeabi¬ 
lità reale su 

Si vede che un aumento di quest’ultima porta 
una diminuzione delle perdite nel rame « Rcu », 
ma un aumento nelle perdite nel ferro « Rf e ». 

Tracciando una curva risultante « R », il rendi¬ 
mento max si otterrà per u. — 4, 
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Da tutta la trattazione sommaria che precede, 
risalta subito la possibilità di ottenere rendimenti 
più elevati con la adozione di bobinature con nu¬ 
clei ferromagnetici a confronto delle bobine in 
aria; si* ba così: 
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a) diminuzione di perdite nel rame per mi¬ 
nore lunghezza del conduttore a pari induttanza 
(grazie alla maggiore permeabilità del nucleo); 

b) capacità propria inferiore senza peraltro 
dover ricorrere a bobinature compbcate; 

c) flusso disperso bassissimo che diminuisce le 
perdite dovute alla schermatura. 

Varie sono le forme di nuclei alla cui realizza¬ 
zione pratica hanno presieduto le seguenti conside¬ 
razioni determinanti: 

Sezione : deve essere dimensionata in modo da 
favorire una corta lunghezza di avvolgimento. 

Permeabilità: deve essere scelto in modo da ot¬ 
tenere un Q elevato quanto possibile. 

Campo: il campo disperso deve essere minimo 
onde avere basse perdite nello schermo. 

Il tipo della fìg. 3 a rocchetto osserva molto le 
regole esposte data la formazione di due pezzi 


tronco conici pressati ed aventi superflui di contat¬ 
to (punto x) minime, con relativo traferro trascu¬ 
rabile; le perdite dielettriche sono trascurabili da¬ 
ta la presenza di un rocchetto in trolitul sulle cui 
gole per ravvolgimento secondario ed 1 per l’av- 
ni ridotte al massimo permettono di ottenere una 
capacità propria della bobina inferiore a 3 pF a 
240 a H, quindi ottima. 

Questo tipo di bobina si adopera sia in MF che 



\ 

$ 



fi. 


in AF; meglio questo ultimo uso adoperando 3 
gole per ravvolgimento secondario ed 1 per rav¬ 
volgimento primario. 

I nuclei illustrati in fìg. 4 e 6 a due parti chiuse 
(olle chiuse) od a 1/2 olla completa e rondella, 
sono molto adoperati nei trasformatori a MF per 
il loro piccolo flusso disperso e Falla induttanza 
ottenibile col minimo di Litz adoperato. 

La bobina viene preparata a parte e poi mon¬ 
tata, chiusa nel nucleo e tarata. 




N 

V 


La permeabilità di questi modelli è superiore 
agli altri tipi, ma ammette una perdita nel ferro 
sensibilmente superiore al tipo illustrato in fìg. 3 
e 5. Anche la capacità propria della bobina è mag¬ 
giore essendo ravvolgimento completamente im¬ 
merso nella massa del nucleo. 

La fìg. 5 presenta un nucleo a 2 mezze olle o 
telai sul quale si monta pure la bobina preventi¬ 
vamente bobinata a parte. Pure questo modello 
gode di un flusso disperso basso (superiore però 
al tipo di fìg. 4, 8, 3) mentre la capacità propria 
della bobina è bassa perchè non completamente 
immersa nella massa del nucleo. 

Recentemente alcune case hanno presentato tipi 
con regolazione cosidetta micrometrica. Il nucleo 
è formato da un cilindro filettato che si avvita in 
un supporto attorno al quale si incolla con iper- 
trolitul Finduttanza preventivamente bobinata e 
tarata. 

Molte Case costruiscono vari tipi di questi nu¬ 
clei più o meno pratici e più o meno costosi. In 
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generale questo tipo si adopera in sostituzione de¬ 
gli altri a mantelli, molto più cari. 

Vengono adoperati di preferenza nelle indut¬ 
tanze di A. F. 


olì 4 
JZ 



La costanza temporale in caso di umidità è ol¬ 
tremodo buona in quasi tutti questi materiali; 
così pure quella di « temperatura», essendo am¬ 
messe temperature sino.a 65° senza alcuna varia¬ 
zione di carattereristiche, ed il Q (o fattore di me¬ 
rito) che si raggiunge, è quanto mai incoraggiante 
per i progettisti. 

I nuclei 3, 4, 5, 6 presentano rispettivamente i Q 
esposti nella tabella n. 7 con Litz 20 x 0,05 ed in¬ 
duttanza di L —- 248/255 y- H. 

Fattore di merito o bontà (5) 

Ad una induttanza di A F viene richiesto il mi¬ 
nimo di perdite le quali si possono rappresentare 
col decremento oppure colla bontà che si defini¬ 
scono con le formole : 



tenendo presente che una bobina è tanto più buo¬ 
na quando <C è il deci'emento « d », oppure > la 
bontà Q. 

In ambedue i casi occórre che la resistenza A F 
sia inversamente proporzionale alla efficienza della 
bobina. Abbiamo visto sopra come questa resisten¬ 
za A F sia la somma delle perdite nel ferro, nel 
rame, nel dielettrico. 

2 Rfe + 2 R cu + 2 RS = Rtot 

L’uso delle bobine a nucleo ferromagnetico è 
orami generalizzato nelle M F dei ricevitori. Il mo¬ 
tivo di ciò è facilmente ricavabile dai suprebi ri¬ 
sultati ottenuti in fatto di selettività. Infatti Y ele¬ 
vato « Q » delle bobine porta ad un aumento della 
Rd (ovvero resistenza dinamica del circuito oscil¬ 
lante); aumenta di necessità il rendimento di tras¬ 
missione di energia del circuito anodico della val¬ 
vola che precede il circuito oscillante primario del 
filtro di banda e, per un coefficente di accoppia¬ 
mento equivalente (quale il critico), ne risulta 
maggior tensione agli estremi del secondario 
Di necessità viene così migliorata la selettività a 
3 Kcl a paragone di quanto si poteva ottenere con 
bobine in aria anche montate su supporti tubolari 
in ipertrolitul. 

Le applicazioni del materiale ferromagnetico si 
volgarizzeranno ancor più e già sono comparsi sul 
mercato dei ricevitori aventi nuclei sia nelle in¬ 
duttanze di A F (OM — OC), che nelle induttanze 
deiroscilìatore locale. 

Le M F sfruttano ormai tutte nuclei, ed a ciò si 
deve in gran parte la possibilità di orientamento 
verso valori elevati quali 450 e 465 Kcl. 

F. iioLt'yu no 
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rifiutato d’attenersi ai dati ormai classici per la 
costruzione delle bobine ad onde corte ed ha com¬ 
piuto centinaia di prove per ricercare il tipo di 
bobina il cui rendimento fosse realmente il più 
elevato, studiando, attraverso la piratica, Vanda¬ 
mento delle leggi fisiche che subentrano nel fun¬ 
zionamento di tali organi. 

Abbiamo notato che il problema dei contatti, che 
sembrava in un primo tempo il più delicato per 
la difficoltà di provvedersi del materiale adatto, 
è oggi stato brillantemente e definitivamente 
risolto. 

L’importanza di ciò è evidente se si considera 
che con nessun altro metodo di commutazione si 
possono ottenere i risultati che questo sistema di 
contatti a coltello striscianti, con isolamento a mi¬ 
nima perdita permette di raggiungere. 

Essendosi così definite le basi per Vottenimento- 
dei più alto rendimento dai ricevitori, VImca ha 
pensato di non scostarsi dai tipi attuali. 1 nuovi 
ricevitori che presenterà non costituiranno che 
gli sviluppi di tali principi. 

L’attenzione amorevole dell’ideatore ha voluto 
estendersi, oltre che al ricevitore, anche ai mobili 
ad esso più adatti, studiandone accuratamente 
Vacustica e la forma. 

Segnaliamo a proposito speciali mobili tipo pia¬ 
noforte, che hanno dato risidtati veramente no¬ 
tevoli. 

La sensibilità dell’Esagamma è stata progressi¬ 
vamente elevata mediante i continui migliora¬ 
menti sino ad un livello che possiamo definire ve¬ 
ramente signifiicativo, si pensi che, malgrado il 
numero limitato di valvole, non è più possibile 
fare una vera misura della sensibilità di potenza 
del ricevitore. 


Quando , in occasione dell’ultima Mostra della 
Radio, presentammo ai nostri lettori questo mera¬ 
viglioso ricevitore della « Imcaradio » di Alessan¬ 
dria, sapevamo benissimo di non assolvere il sem¬ 
plice e consueto compito di segnalazione di una 
novità formale, bensì di parlare, più che di un ri¬ 
cevitore, di una nuova concezione della tecnica 
costruttiva, che, abbandonando le comuni forme 
ormai tradizionali, si lanciava senza pregiudizi e 
con brillante intuizione verso forme nuove, inspi¬ 
rate a quanto di fondamentale insegna la tecnica 
delle alte frequenze . Il tempo ha convalidato il 
nostro convincimento; il sitccesso di queste con¬ 
cezioni è stato sempre più vasto e riconosciuto. 

Dal canto suo VImca Radio non ha dormito sugli 
allori: pur attenendosi agli stessi principi, non ha 
mancato d’introdurre perfezionamenti continui 
nella sua produzione, sia dal lato qualitativo che 
quantitativo. 

Diremo a proposito che il criterio della pro¬ 
duzione in grande serie, dell’originalissimo rice¬ 
vitore per una diffusione « popolare » è stato sa¬ 
crificato a quello della perfezione che, come è in¬ 
tuitivo, richiede un complesso non indifferente di 
precauzioni e di cure di difficile applicazione in 
lavorazioni a grandi serie. 

Non v’ha dubbio che procedendo in tale modo 
VImca ha trascurato il sito immediato interesse, 
ma è altresì vero che così soltanto è stato possi¬ 
bile mantenere la qualità della produzione all’al¬ 
tezza del nome che si è saputa fare. 

L’ideatore dell’Esagamma, è un lavoratore in¬ 
stancabile che mai distoglie l’occhio dalla sua crea¬ 
zione e non ha mancato di studiare ogni partico¬ 
lare con la più grande competenza e con una cura 
meticolosa veramente encomiabile. Egli ha così 
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Abbiamo potuto rilevare di presenza che, 
usando Voscillatore modulato della General Ra¬ 
dio, blindato all’invero simile, bastava quel minimo 
di segnale modulato che sfuggiva dalla scherma¬ 
tura, pur tenendo Vattenuatore a zero, per dare 
all’uscita del ricevitore un segnale superiore ai 
prescritti 50 milliwatt! 

Tali risultati sono spiegabili soltanto con il 
grande perfezionamento delle parti. Si pensi ad 
esempio che, su onde di 10 metri, per lo stadio 
d’aereo e per quello intervalvolare vengono nor¬ 
malmente ottenute amplificazioni rispettivamente 
di 5 e di 75-80 volte. La sensibilità in MF è di 2300 
microvolt sulla 2 a MF e di soli 14 microvolt sidla 
prima. 

Si noti anche che malgrado questo altissimo li¬ 
vello di sensibilità, non vi è nulla di critico e si è 
potuta ottenere la forma piatta nella curva di ri¬ 
sonanze della MF ed una ottima stabilità. 

La stabilità conferita dal materiale ceramico a 


perdita minima è tale che si può ritenere l’Esa- 
gamma un indicatissimo ricevitore coloniale. 

Una modifica interessantissima ha poi potuto 
fare dell’Esagamma qualche cosa come un idtra- 
microscopio delle onde corte, si tratta della appli¬ 
cazione di una eterodina a media frequenza con 
valvola 6C 5G, che rende possibile una chiara ri¬ 
cezione delle onde portanti, anche non modulate, 
più tenui. 

Questa importante applicazione permette inoltre 
di distinguere nettamente stazioni telegrafiche le 
cui frequenze differiscono appena di qualche cen¬ 
tinaio di periodi al minuto secondo. 

Si può giustamente affermare che con un rice¬ 
vitore di tale genere si ha la sicurezza di ricevere 
qualsiasi stazione del globo in qualunque momento 
del giorno. 

Rinnoviamo al Sig. Filippa, i sensi della nostra 
ammirazione per l’opera compiuta ed i più sinceri 
auguri. 


Utt ttuwb pMuauaù tale 

cotMfi&eto 


Il commerciante, il riparatore, il piccolo ed il 
grande laboratorio fanno uso del provavalvole 
per poter eseguire una rapida misura sull 9 effi¬ 
cienza di qualsiasi tipo di valvola. 

Le caroMeristiche che si richiedono essenzial¬ 
mente ad uno strumento di questo genere consi¬ 
stono in: praticità di funzionamento, adattabilità 
a qualsiasi condizione di alimentazione, ra/pidità 
di misura. A tali caratteristiche in genere rispon¬ 
dono quasi tutti gli strumenti disponibili oggi sid 
mercato. Ma altre ce ne possono essere le quali 
definiscono senz’altro la classe dello strumento. 
Come è noto il provavalvole deve rispondere a 
esigenze diverse a seconda dell’ente o della per¬ 
sona che lo usa. Ad esempio il commerciante ri¬ 
venditore di valvole, essendo obbligato ad eseguire 
dimostrazioni evidenti ad una classe di persone 
non tecniche, richiede che il provavalvole classi- 
fichi nella maniera più rapdda e più semplice, 
senza possibilità di errori o di danni, qualsiasi val¬ 
vola definendola o buona o cattiva. Nel labora¬ 
torio, invece allo strumento di prova delle val¬ 
vole si domanda una maggior precisione, e si pre¬ 
tende che esso indichi le caratteristiche della val¬ 
vola funzionante in condizioni tipiche di impiego. 

Nel primo caso è quindi necessaria una sem¬ 
plice misura dell’emissione : lo strumento dovrà 
indicare se la valvola è buona oppure esaurita. 
Nell’altro caso esso darà invece il valore effettivo 
della pendenza. 

La pendenza, o mutua conduttanza, come è noto 
è un dato di grande importanza in rapporto alle 
caratteristiche di una valvola termoionica. Mentre 


il semplice controllo della corrente anodica, unica 
misura data dalla quasi totalità dei provavalvole 
attualmente in commercio, non è sufficiente a de¬ 
finire con precisione l’efficienza della valvola, la 
mutua conduttanza è un valore in rapporto diretto 
col coefficiente di amplificazione; è quindi il dato 
più sicuro sul funzionamento efficiente della val¬ 
vola come amplifìcatrice e come osculatrice. 

Altre prove debbono essere eseguite stdle val¬ 
vole per un controllo completo del loro stato. Una 
riguarda le valvole con catodo, le quali debbono 
avere una determinata resistenza di isolamento tra 
questo ed il filamento riscaldatore. L’altra ri¬ 
guarda il grado di vuoto esistente nell’interno del 
bulbo, che coll’andar del tempo può scendere a 
valori troppo bassi pregiudicando così il buon 
funzionamento della valvola. 

Il provavalvole GB 31 che abbiamo recente¬ 
mente esaminato, è uno dei più coìnpleti e razio¬ 
nali strumenti del genere. Esso ha caratteristiche 
tali da soddisfare ognuno dei vari gruppi di inte¬ 
ressati all’uso del provavalvole. 

Questo strumento fornisce sia la misura diretta 
della mutua conduttanza, sia la valutazione quali¬ 
tativa dell’efficienza di qualsiasi tipo di valvola, sia 
americano sia europeo. Permette inoltre il con¬ 
trollo dell’isolamento del catodo, e la. prova del 
grado di vuoto. 

I valori forniti per la mutua conduttanza non 
sono valori fittizi, ma valori dedotti dai listini 
delle ditte costruttrici di valvole. Questo risultato 
è ottenuto grazie all’applicazione agli elettrodi 
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della valvola in prova delle esatte tensioni di 
lavoro. 

La misura della mutua conduttanza è ottenuta 
nel modo classico sovrapponendo alla polarizza¬ 
zione continua di griglia un segnale alternativo e 
misurando, con un dispositivo dì resistenza in¬ 
terna trascurabile, la componente alternativa della 
corrente anodica. L'indicazione viene data da uno 
strumento che ha una scala graduata in mi- 
cromho. 

La valutazione qualitativa dell'efficienza della 
valvola è invece effettuata in conduzioni diverse 
da quelle tipiche di impiego, misurando la cor¬ 
rente anodica. L'indicazione si riferisce a tre zone 
colorate in cui è stata divisa la scala dello stru¬ 
mento e che danno immediatamente, anche al prò- 
fa no, la possibilità di valutare lo stato della val¬ 
vola; in base alla deviazione dello strumento la 
valvola può essere classificata : buona, mediocre, 
esaurita. 

Il controllo dell'isolamento del catodo, per quelle 
valvole fornite di tale elettrodo è semplicissimo: 
premendo un bottone dopo una delle precedenti 
misure, si interrompe il circuito anodico stac¬ 


cando il catodo: se l'isolamento è buono non vi 
deve essere passaggio di corrente e quindi nessuna 
indicazione dello strumento. 

Il controllo del vuoto viene eseguito polariz¬ 
zando negativamente la griglia controllo: la cor¬ 
rente anodica, se il vuoto è buono, scende a valori 
bassissimi, e rimane costante. 

Le valvole raddrizzatrici ed i diodi vengono pro¬ 
vati applicando una tensione alternativa di valore 
opportuno e misurando la corrente raddrizzata. 

Sono previste le misure su valvole doppie. 

Il provavalvole è preparato per una tensione di 
rete di 160 volt, ma un cambio tensioni interno 
permette di adattarlo a reti di tensione compresa 
tra 100 e 230 volt. 

Il provavalvole GB 31 viene fornito con un fa¬ 
scicolo di istruzioni che ne illustrano il funziona¬ 
mento: allegata a questo è una tabella che porta 
indicate tutte le indicazioni per eseguire la misura, 
nonché i valori della mutua conduttanza, relativi 
a tutti i tipi di valvole, vecchie e nuove , europee 
ecìl americane , esistenti oggi in com7iiercio. 

Costruttore: Ditta Ing. G. Pontremoli e C. 

Corso Buenos Aires, 23 - Milano. 
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NUOVI VALVOLE 


La Direzione Tecnica della Fivre ci ha gentilmente fornito dati ed infor¬ 
mazioni riguardanti la serie di valvole che sarà posta in vendita per la pros¬ 
sima stagione 1938-1939. 

Siamo lieti di poter comunicare a tutti i nostri lettori le caratteristiche 
di queste nuove valvole che offrono ampie possibilità di applicazione in 
ogni campo. 


La Fivre, in accordo con tutte le fabbriche italiane 
di apparecchi radio, ha recentemente stabilito il suo 
programma per la prossima stagione. Scopo di questo 
accordo tra i -fabbricanti italiani di apparecchi radio 
ed il costruttore di valvole, è stato quello, importan¬ 
tissimo, di una sentita collaborazione, in sede di pro¬ 
getto, per la definizione dei tipi di valvole da intro¬ 
durre sul mercato. 

Con ciò si è raggiunto lo scopo di poter ottenere il 


massimo risultato nel minimo tempo possibile, senza 
incorrere in dispendio di energie, intellettuali e mate¬ 
riali, per la creazione di tipi che non si potessero di¬ 
mostrare di stretta necessità. 

Perciò prossimamente il mercato italiano di valvole 
avrà un vastissimo assortimento di tipi, che daranno 
modo di ottenere delle meravigliose realizzazioni, 
che si distingueranno da una parte per doti di econo¬ 
mia, e dall'altra per la loro qualità. 
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Altro fatto degno di nota: in questa nuova serie di 
valvole sono compresi alcuni tipi di ideazione pretta¬ 
mente italiana. Noi non possiamo non riconoscere lo 
sforzo che la Fivre fa per rendersi indipendente da 
ogni dovere di corrispondere all'estero diritti di bre¬ 
vetto: lo spirito di pura autarchia che ha guidato la 
Fivre negli sforzi verso l'indipendenza, comincia a 
dare i suoi frutti concreti.' Siamo certi che ben presto 
molti saranno i nuovi tipi di valvole create e costruite 
in Italia, coi quali si potrà raggiungere una completa 
emancipazione dalle influenze della tecnica straniera. 

In grandi linee i tipi di valvole costruite per la sta¬ 
gione 1938-1939 si possono raggruppare in due serie 
principali. 

La prima di esse comprende quei tipi, già noti ai 
nostri lettori, provvisti di zoccolo ad otto piedini, a 
«consumo normale» per l'accensione. 

La seconda serie comprende tipi corrispondenti a 
quelli della prima serie, ma con dimensioni ridotte del 
bulbo, ed a « consumo ridotto » per l'accensione. 

Oltre queste valvole, la Fivre annuncia un nuovo 
tipo di convertitrice di frequenza, la 6K8 G, che risolve 
importanti problemi collegati alla conversione di fre¬ 
quenza in O.C, 

1) Serie con accensione a con¬ 
sumo normale. 

A) Raddrizzatrici e diodi rivelatori 

1) 6H6G doppio diodo per la rivelazione lineare e 
per il controllo automatico di sensibilità. 

2) 6AW5G nuova raddrizzatrice delle due semionde, 
progettata dalla Fivre, con catodi a riscaldamento 
indiretto per 6,3 volt 600 mA; tensione massima per 
ciascuna placca 350 volt efficaci; massima corrente 
raddrizzata 90 mA. 

3) 5Y3G raddrizzatrice delle due semionde, corrispon¬ 
dente alla 80, con zoccolo « octal ». 

4) 5V4G raddrizzatrice delle due semionde con ca¬ 
todi a riscaldamento indiretto, corrispondente alla 
83V, con zoccolo «octal ». 

5) 5Y3GR nuova raddrizzatrice delie due semionde, 
con catodi a riscaldamento diretto, accensione a 
5 volt con 1 ampere; tensione massima applicabile 
400 volt efficaci per placca; massima corrente rad¬ 
drizzata 100 mA. 

6) 5X4G raddrizzatrice delle due semionde, corrispon¬ 
dente alla 5Z3, con zoccolo «octal ». 

B) Arr piifìcati'Sci 

7) 637G corrispondente alla 77, con zoccolo «octal». 

8) 6K7G corrispondente alla 78, con zoccolo « octal ». 

9) 6J5G nuovo triodo per usi generali (rivelatore-am¬ 
plificatore). 

10) 6F5G nuovo triodo amplificatore ad alto coeffi¬ 
ciente di amplificazione. 

(I due triodi 615G e 6F5G vengono a sostituire van¬ 
taggiosamente il triodo 6C5G costruito nella pre¬ 
cedente stagione). 

C) Convertitrici di frequenza e sovrappostine! 

11) 6A8G corrispondente alla 6A7, con zoccolo «octal». 


12) 6L7G eptodo sovrappositore (e amplificatore in 
AF e MF). 

13) 6K8G nuovissimo triodo exodo, di caratteristiche 
de! tutto singolari, per la conversione di frequen¬ 
za, specialmente segnalabile per la stabilità della 
frequenza intermedia che esso fornisce anche nel¬ 
la gamma delle frequenze più elevate (onde corte 
e cortissime). 

D) Finali di potenza 

14) 6L6G valvola a fascio (« beam ») per alte potenze 
d'uscita. 

15) 6V6G valvola a fascio per medie potenze d'uscita. 

16) 6N7G doppio triodo, classe B; corrispondente alla 
óAó, con zoccolo «octal». 

E) Multiple 

17) 6Q7G doppio diodo triodo, analogo alla 75, con 
zoccolo « octal ». 

18) 6B8G doppio diodo pentodo corrispondente alla 
6B7 con zoccolo « octal »). 

19) 6AY6G doppio diodo associato ad una amplifica- 
trice finale del tipo a fascio elettronico « beam ») 
ad alta pendenza. 

F) Accessorie 

20) 6E5 (o 6G5, a richiesta) indicatrice di sintonia. 

N.B. — Le valvole 5Y3GR, 6F5G, 6N7G sono, nel pro¬ 
gramma di produzione che la Fivre si è proposto, da 
considerarsi come in seconda linea, ne! senso che, o 
per le limitate quantità esitate in passato, se si tratti 
di tipi già costruiti, o per la difficoltà di prevederne 
la richiesta, se di tipi nuovi, esse saranno messe a 
disposizione dei clienti in proporzione del fabbisogno 
che gli interessati vorranno tempestivamente segna¬ 
lare alla fabbrica. 

La valvola 6AY6G è attualmente allo stadio sperimen¬ 
tale e la Fivre si riserva di far conoscere a suo tempo 
quando potrà essere disponibile. 



//•« la eoe eh iti «ei'ie a fi..? I — .‘IO® ih fi p la 
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2) Serie con accensione a con¬ 
sumo ridotto. 

A') Raddrizzatrici e diodi rivelatori 

1) 6AH6G doppio diodo, analogo al 6H6G, ma con 
accensione a 6,3 volt 150 mA. 

2) 6AW5G e 3) 5Y3GR già figuranti nella serie prece¬ 
dente, ma in realtà valvole di nuova progettazione 
a consumo fortemente ridotto in confronto ai tipi 
analoghi preesistenti 83V e 5Y3G. 

B’) Ampiificatrici 

4) 6W7G pentodo per amplificazione e rivelazione, a 
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mu costante analogo alla 637 G, ma dì minori di¬ 
mensioni e con accensione a 6,3 volt \150 mA. 

5) 6S7G pentodo multimu analogo alla 6K7G, ma con 
dimensioni ridotte e accensione a 6,3 volt 150 mA, 

6) 6L5G triodo per usi generali, con accensione a 
6,3 volt 150 mA. 

C) Convertitrici di frequenza e sovrappositrici 


a) con 80 mA di corrente con¬ 
tinua erogata 350 volt efficaci 

b) con 90 mA di corrente con¬ 
tinua erogata 300 volt efficaci 

5Y3GR 

Raddrizzatrice delle due semionde, con ca¬ 
todi a riscaldamento diretto. 


7) 6D8G eptodo analogo alla 6A8G, ma di dimensioni 
ridotte e con accensione a 6,3 volt 150 mA. 

8) 6AL7G eptodo sovrappositore, analogo alla 6L7G, 
ma di dimensioni ridotte e con accensione a 6,3 
volt 150 mA. 

D*) Finali di potenza 

9) 6G6G piccolo pentodo finale, di dimensioni ridotte, 
con accensione a 6,3 volt 150 mA, potenza di uscita 
1,1 watt. 

10) 617 G doppio triodo, classe B, analoga alla 6N7G 
ma con consumo per l'accensione ridotto a metà. 

Per i ricevitori normali a complemento delle nuove 
valvole della serie «150 mA » potrà, nello stadio finale 
essere usata una delle valvole a fascio 6V6G o 6L6G. 

E') Multiple 

11) 6T7G doppio diodo triodo analogo alla 6Q7G, ma 
di dimensioni ridotte e accensione a 6,3 volt 
150 mA. 

F) Accessorie 

12) 6N5 indicatrice di sintonia con accensione a 6,3 
volt 150 mA e dimensioni ridotte. 

N.B. — Le valvole 6AH6G, ÓAL7G, 6G6G, 6170 e 6N5 
nella prossima stagione saranno costruite soltanto se 
richieste in numero sufficiente. Le altre saranno dispo¬ 
nibili in quantità progressivamente crescenti a partire 
dal prossimo agosto. I campioni Fivre potranno essere 
consegnati fra giugno e luglio. 


Tensione di accensione 
Corrente di accensione 
Tensione alternata massima,per 
placca : 

a) con 75 mA di corrente con¬ 
tinua erogata 

b) con 100 mA di corrente con¬ 
tinua erogata 

6W7G 

Trigriglia amplificatrice-rivelatrice. 

Capacità interelettrodiche di- 
rette : 

Griglia-placca 0,007 p^F 
ingresso 4,0 jjq/.F 

uscita 5,5 txp.F 

Tensione di accensione 
Corrente di accensione 
Tensione di placca 
Tensione di schermo 
Tensione di griglia 
Soppressore - connesso al catodo 
Corrente di placca 
Corrente di schermo 
Resistenza interna circa 
Mutua conduttanza 
Coefficiente di amplificazione 
circa 

6S7G 

Trigriglia amplificatrice a mu variabile. 


5 volt 
1 amper 

400 volt efficaci 
300 volt efficaci 


6,3 volt 
0,150 amper 
250 volt max 
100 volt max 
-3 volt 

2,0 mA 
0,5 mA 
1,5 megaohm 
1225 u.mho 

1850 

& 


J La « «..f r. *■ M '£0M m i - nelle fine p resetilazion t : in 

jirimo pinna le metanizzate^ meteo le non metalli zzale 

Caratteristiche^ e dati tipici dì 
impiego delle altre nuove valvole 


6AW5G 

Raddrizzatrice delle due semionde con ca¬ 
todi a riscaldamento indiretto, e dimensioni 
ridotte (1). 

Tensione di accensione 6,3 volt 

Corrente di accensione 0,6 amper 

Tensione alterna massima, per 
placca : 


(1) Tali dimensioni saranno minori di quelle della 25Z5. Per 
questa valvola come per le altre a consumo ridotto, l'ingombro 
definitivo sarà reso noto tra breve. Lo zoccolo sarà, come per 
tutta la nuova produzione Fivre, l'« octal » americano. 


Capacità interelettrodiche dirette (1)': 
Griglia-placca 0,007 max jmF 
uscita 7,8 jjljxF 

ingresso 4,6 


Tensione di accensione 


6,3 volt 

Corrente di accensione 


0,150 amper 

Tensione di placca 

135 

250 volt max 

Tensione di schermo 

67,5 

100 volt max 

Tensione di griglia 

-3 

-3 volt min 

Soppressore - connesso al ca¬ 



todo nel portavalvole 



Corrente di placca 

3,7 

8,5 mA 

Corrente di schermo 

0,9 

2,0 mA 

Coefficiente di amplificazione 

850 

1100 mA 

Conduttanza mutua 

1250 

1750 f/.mho 

Tensione di griglia per una mu¬ 



tua conduttanza di 10 ^.mho 

-25 

-38,5 volt 


(1) Con schermo aderente al bulbo. 

6L5G 

Triodo amplificatore rivelatore. 

Capacità interelettrodiche dirette (1) : 
Griglia-placca 2,7^ 
griglia-catodo 3 ^F 
placca-catodo 5 ti.p.F 


(1) Con schermo aderente al bulbo. 









Tensione di accensione 


6,3 volt 

Corrente di accensione 


0,150 ampere 

Tensione di placca 

135 

250 volt max 

Tensione di griglia 

-5 

-9 volt 

Corrente di placca 

3,5 

8 mA 

Resistenza interna 

11300 

9000 ohm 

Coefficiente di amplificazione 

17 

17 

Mutua conduttanza 
Polarizzazione di griglia all'in¬ 

1500 

1900 xmho 

terdizione 

-11 

-20 volt 

6F5G 



Triodo a riscaldamento indiretto 

ad alto coef 

fidente di amplificazione. 


Tensione di accensione 


6,3 volt 

Corrente di accensione 


0,3 amper 

Tensione di placca 


250 volt max 

Tensione di griglia 


-2 volt 

Corrente di placca 


0,9 mA 

Resistenza interna 


66000 ohm 

Coefficiente di amplificazione 


100 

Mutua conduttanza 


1500 xmho 

6J5G 



Triodo per usi generali, a riscaldamento indi' 

retto. 



Tensione di accensione 


6,3 volt 

Corrente di accensione 


0,3 amper 

Tensione di placca 


250 volt max 

Tensione di griglia 


-8 volt 

Coefficiente di amplificazione 


20 

Resistenza interna 


7700 ohm 

Mutua conduttanza 


2600 xmho 

Corrente di placca 


9 mA 


6D8G 

Pentagriglta convertitrice di frequenza. 


Capacità interelattrodiche dirette (1) : 
Griglia n. 4, placca 0,3 xx F 
Griglia n. 1, griglia n. 2 1,0 xxF 
Griglia n. 4 - tutti gii altri elet¬ 
trodi (ingresso AF) 8 xxF 
Griglia n. 2 - tutti gli altri elet¬ 
trodi (uscita oscillat.) 5,5 xxF 
Griglia n. 1 - tutti gli altri elet¬ 
trodi (ingresso escili.) 6,0 ixaF 
Placca - tutti gli altri elettrodi 
(uscita sovrapposit.) 11,0 xxF 
Tensione di accensione 
Corrente dì accensione 


Tensione di placca 135 

Tensione di schermo 67,5 

Tensione della griglia n. 2 

(placca oscillatore) 135 

Tensione della griglia di con¬ 
trollo (G4) -3 

Resistenza sulla griglia dell'o¬ 
scillatore (Gl) 50000 

Corrente catodica 8 


6,3 volt 
0,150 amper 
250 volt max 
100 volt max 

250 (*) volt 

-3 volt 

50000 ohm 
13 mA 


(1) Con schermo aderente a! bulbo. 

(*) Se ii punto dell'alimentatore da cui è ricavata la tensione 
delta griglia N. 2 è a tensione maggiore di 200 volt, si effettuerà 
la connessione per tramite di una resistenza di 20.000 hom shun¬ 
tata da un condensatore di 0,1 microfarad. 


Resistenza interna 

0,40 

0,32 megaohm 

Conduttanza di conversione 

325 

500 tj.mho 

Polarizzazione della griglia di 
controllo per una conduttan- 

za di conversion edi 10 xmho 

-25 

-38,5 volt 

Mutua conduttanza dell'oscil¬ 
latore (G1-G2) per una ten- 

sione di 0 volt alla griglia n. 1 

1150 

1000 xmho 

6G6G 

Pentodo per (‘amplificazione di potenza. 

Tensione di accensione 


6,3 volt (*) 

Corrente di accensione 


0,150 amper 

Tensione di placca e di schermo 

135 

180 volt max 

Tensione di griglia (**) 

-6 (*** 

) -9 (' •') volt 

Corrente di placca 

11,5 

15 mA 

Corrente di schermo 

2 

2,5 mA 

Coefficiente di amplificazione 

360 

400 

Resistenza interna 

170000 

175000 ohm 

Mutua conduttanza 

2100 

2300 xmho 

Resistenza di carico 

12000 

10000 ohrn 

Distorsione totale 

7,5 

10 °/o 

Potenza d'uscita 

0,6 

1,1 watt 


(*) In nessun caso la tensione di accensione deve superare 
i 7 volt. 

(**) N tipo di accoppiamento usato all'ingresso non deve intro¬ 
durre una eccessiva resistenza nel circuito di griglia. E' consi¬ 
gliato l'accoppiamento a trasformatore o ad impedenza. 

(***) Se si usa l'accoppiamento a resistenza, la resistenza nel 
circuito di griglia non deve superare i 0,5 megaohm. 

{***') Se si usa l'accoppiamento a resistenza, la resistenza nel 
circuito dì grìglia può giungere a! massimo a 0,5 megaohm nel 
caso di autopolarizzazione, a 0,05 megaohm se la polarizzazione 
è fissa. 


6Z7G 

Doppio triodo per l'amplificazione di potenza 
in classe B. 


Tensione di accensione 
Corrente di accens. (2x0,150) 
Tensione di placca 
Picco della corrente di placca 
Dissipazione media di placca 
per placca) 

Condizioni tipiche d'impiego: 
Tensione di placca 
Tensione di griglia 
Corrente dì placca con segna¬ 
le nullo 

Resistenza di carico da placca 
a placca 15000 

Potenza d'uscita (*) 1,5 (**) 


6,3 volt 
0,300 amper 
.180 volt 
60 mA max 

8 watt max 

135 180 volt 

0 0 volt 

3 4,2 mA p.placca 

9000 20000 12000 ohm 
2,5 (*) 2,2 (**) 4,2 watt 


(*) Con una potenza media d'ingresso di 80 milliwatt applicata 
fra le griglie. 

(**) Con una potenza media d'ingresso di 520 milliwatt appli¬ 
cata fra le griglie. 


6N5 

Indicatore di sintonia a raggi catodici. 


Tensione di accensione 
Corrente di accensione 
Tensione di placca 
Tensione di cratere 
Resistenza in serie colla plac¬ 
ca del triodo 

Corrente di placca del triodo 
per una tensione di griglia 
di 0 volt 


6,3 volt 
0,150 amper 
135 volt 
135 volt 

0,25 megaohm 


0,5 mA 
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Tensione della griglia del triodo : 

per un angolo di ombra di 0° -12 volt 

per un angolo di ombra di 90° 0 volt 

6T7G 

Doppio diodo-triodo ad alto coefficiente di 
amplificazione. 

Sezione triodo (come amplificatore in classe A,). 


Tensione di accensione 


6,3 volt 

Corrente di accensione 


0,150 amper 

Tensione di placca 

135 

250 volt max 

Tensione di griglia 

-1,5 

-3 volt 

Coefficiente di amplificazione 

65 

65 

Resistenza interna 

6500G 

62000 ohm 

Mutua conduttanza 

1000 

1050 u.mho 

Corrente di placca 

Sezione diodi. 

0,9 

1,2 mA 


Le placche dei due diodi sono disposte intorno allo 
stesso catodo, comune alla sezione triodo. Ciascuna 
placca è connessa a un suo proprio piedino nello 
zoccolo. 

I dati relativi alle valvole 6AY6G, ÓAH6G e ÓAL7G, 
tuttora nel periodo elaborativo, saranno resi noti in un 
secondo tempo. 
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Caratteristiche generali e dati tipici di im¬ 
piego della 6K8G. 

Sono note a tutti i nostri lettori le difficoltà che si 
riscontrano, nella realizzazione di supereterodine pluri- 
onda, per la conversione dì frequenza nelle onde cor¬ 
te. Nei numeri scorsi della nostra rivista è stato par¬ 
lato degli inconvenienti allegati aN'impiego delle con¬ 
vertitrici pentagrigfia e degli ottodi, nelle onde corte. 

La soluzione prospettata anche da noi, e riguar¬ 
dante rimpiego della 6L7G con oscillatore separato 
non ha certamente grandi doti di economia. 

Recentemente si è resa possibile una soluzione eco¬ 
nomica del problema con rimpiego della valvola me¬ 
tallica 6K8. La Fivre ha curato la trasformazione di que¬ 
sto tipo di valvola per la sua costruzione con bulbo 
di vetro: verrà quindi introdotta sul mercato la val¬ 
vola 6K8G, della quale ecco le caratteristiche generali. 


Tensione di accensione (1) 

6,3 

volt 

Corrente di accensione 

0,3 

amper 

Capacità interelettrodiche dirette (2) (valori appross, 

Griglia esodo N. 3 - placca esodo 

0,03 pF 

Griglia esodo N. 3 - placca triodo 

0,01 

pF 

Griglia esodo N. 3 - gliglia triodo 

0,1 

PF 

Griglia triodo - placca triodo 

1,1 

PF 

Griglia triodo + Griglia esodo 



N. 1 - placca esodo 

0,05 pF 

ingresso esodo 

6,6 

pF 

Ingresso triodo 

6,0 

pF 

Uscita trìodo 

3,2 

pF 

Uscita esodo 

3,5 

PF 

Tensione anodica esodo 

250 

max volt 

Tensione griglia schermo 

100 

max volt 

Tensione griglia controllo esodo 

-3 

min volt 

Tensione anodica triodo 

200 

max volt 

Corrente catodica totale 

16 

max mAm 


Dati tipici di impiego nello stadio di conversione : 


Tensione di accensione 

6,3 

6,3 volt 

Corrente di accensione 

0,3 

0,3 amper 

Tensione di placca dell'exodo 

100 

250 volt max 

Tensione di schermo dell'exodo 

100 

100 volt max 

Tensione deila griglia dì con¬ 



trollo dell'exodo 

-3 

-3 volt 

Tens. della placca del triodo 

100 

100 volt 

Resistenza sulla griglia del 



triodo 

50000 

50000 ohm 

Resistenza interna dell'exodo 



circa 

0,3 

0,3 megaohm 

Conduttanza di conversione 

360 

400 u.mho 

Polarizzazione della griglia di 



controllo dell'exodo per una 



conduttanza di conversione 



di 2 u.mho 

-30 

-30 volt 

Corrente di placca dell'exodo 

2,3 

2,7 mA 

Corrente di schermo dell'exodo 

6,9 

6,5 mA 

Corrente di placca del triodo 

3,5 

3,5 mA 

Corrente delia griglia del trio¬ 



do e della griglia n. 1 def- 



l'exodo 

0,15 

0,15 rnA 


Mutua conduttanza deir oscil¬ 
latore, non oscillante, per 
una tensione di placca di 
100 volt ed una tensione di 
griglia di 0 volt : 2400 umho 

Questo nuovo tipo di convertitrice di frequenza' 
comprende in uno stesso bulbo due unità: un triodo 
ed un esodo. La valvola è stata progettata per fun¬ 
zionare essenzialmente nello stadio di conversione di 
frequenza dei ricevitori supereterodina, specialmente 
del tipo a più gamme d'onda. In tali ricevitori il fun¬ 
zionamento della 6K8G è caratterizzato da una migliore 
stabilità di frequenza nelle onde corte. 

Per la sua struttura e per il modo di funzionare la 
6K8G offre caratteristiche di grande interesse per il 
progettista di radioricevitori. Esse sono: 

1) La stessa tensione è necessaria sia alla griglia 
schermo sia alla placca dell'unità esodo. Ciò è impor¬ 
tante per i ricevitori alimentati dalla rete a corrente 
continua, i quali non possono usufruire di tensione ano- 


_ 0) Nei circuiti ove il catodo non è collegato direttamente al 
filamento, la differenza di potenziale ha questi due elettrodi deve- 
essere, mantenuta al valore minimo possibile. 

(2) Con lo schermo collegato al catodo. 
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dica maggiore. Il funzionamento in tali condizioni è 
reso possibile dalla presenza di elementi schermanti 
che dirigono il fascio elettronico di emissione e con- 
temporanamente agiscono da soppressore nell'impe- 
dire fenomeni di emissione secondaria. 

2) La tensione anodica della sezione triodo è la 
stessa della griglia schermo: in tali condizioni la ten¬ 
sione oscillante è sufficiente, poiché essa è pratica- 
mente indipendente dalla tensione di griglia schermo. 

3) Per la massima conduttanza di conversione, e 
per la massima resistenza interna della valvola (esodo), 
è necessaria una bassa corrente di griglia nell'oscil¬ 
latore (triodo). 

4) La conduttanza mutua del triodo è praticamente 
indipendente della tensione di polarizzazione della 
griglia controllo dell'esodo (G3). 

Come conseguenza importante, la frequenza del¬ 
l'oscillatore, non è influenzata dalle variazioni della 
tension efornita dal CAV. Questa è una caratteristica 
vantaggiosa specialmente in onde corte. 

Dopo aver esposto questi dati, ogni commento sa¬ 
rebbe inutile. 

Notiamo pertanto nel gruppo delle rettificatrici 
quanto segue : 

Il tipo 6AW5G risolve un importante problema eco¬ 
nomico: la valvola può essere alimentata collegando 
il suo filamento in parallelo a quello delle altre val¬ 
vole del ricevitore. Si elimina così un avvolgimento 
nel trasformatore di alimentazione. Inoltre la potenza 
dissipata dal filamento è nettamente inferiore ai tipi 
di rettificatrici usati negli apparecchi economici. 

il tipo 5Y3GR può sostituire,egregiamente la nota 80, 


realizzando per l'accensione una economia di 5 watt. 

Tra le valvole multiple notiamo il tipo 6AY6G, doppio 
diodo-pentodo di potenza il quale permetterà di abo¬ 
lire la preamplificazione di bassa frequenza, data la 
forte sensibilità di potenza della sezione pentodo. 
Avremo quindi in un ricevitore economico, minor nu¬ 
mero di valvole e migliore fedeltà. 

Ci congratuliamo con la Fivre, per la creazione di 
questo tipo interessante di valvola. 

Nelle valvole della serie a consumo ridotto si è rag¬ 
giunta una forte economia nell'energia spesa per l'ac¬ 
censione, pur ottenendo quasi identiche caratteristiche 
rispetto ai tipi normali. Mentre per questi ultimi il fila¬ 
mento eroga 1,89 watt, l'energia necessaria per l'ac¬ 
censione dei tipi a consumo ridotto è di soli 0,95 watt. 

La serie a consumo ridotto comprende tutti i tipi 
corrispondenti a quelli della serie normale, in modo 
che risulta possibile la sostituzione. Inoltre figura il 
tipo 6G6G, pentodo finale di piccola potenza che ero¬ 
ga per l'accensione 0,95 watt, a 6,3 volt, e fornisce una 
potenza d'uscita di poco più di 1 watt. Con questo tipo 
è quindi possibile il collegamento in serie dei fila¬ 
menti con le valvole della serie a consumo ridotto. 

Tutte le valvole sono provviste di zoccolo ad otto 
piedini. Quelle a consumo ridotto hanno un bulbo in 
vetro di dimensioni ridotte, con metallizzazione. Le 
nostre fotografie mostrano le dimensioni relative di 
valvole delle due serie. 

Date le dimensioni ridotte di queste nuove valvole, 
e data la metallizzazione del bulbo che permette l'abo¬ 
lizione degli schermi, si aprono nuove vie per le rea¬ 
lizzazioni economiche e compatte. 


PROBLEMI 


Risoluzione 

dei problemi precedenti 

PROBLEMA N. 48 

Nell’enunciato di questo problema si 
legga alterato anzicchè alternato. 

Il suono, per propagarsi impiega un 
.certo tempo ovvero ha una velocità 
finita, stabilita in 340 metri al minuto 
secondo. . 

A questa velocità può sovrapporsi o 
sottrarsi, a seconda del senso nel quale 
si compie lo spostamento, la velocità 
del mezzo sul quale il generatore di 
suono è sistemato. 

E’ questo il fenomeno DÒppler e si 
manifesta anche quando il generatore 
di suono (nel nostro caso l’altoparlan¬ 
te) è fisso e l’ascoltatore è in movimen¬ 
to. Nota dunque la velocità di sposta¬ 
mento dell’altoparlante che è di 80 chi¬ 
lometri orari, troveremo dapprima la 
velocità in metri al,.>m”. Basterà a tale 
fine moltiplicare per 1000 e dividere 
per il tempo. 

Essendo un’ora pari a 3600 secondi, 
avremo: 

80 X 1000 

- — 22,22 metri al m” 

3600 

La velocità del suono, sarà allora 
nei due sensi opposti rispettivamen¬ 
te di 

340 + 22,22 - 363,22 
340 — 22,22 = 317,78 

L’espressione della lunghezza d’onda 
del suono è: 

V 

f 


dove f è la frequenza e V è la velo¬ 
cità in metri al m” (340), cioè 
340 



Dalla stessa espressione si ricava 
anche : 


V 

f = - 

X 

Nel nostro caso, però la velocità va¬ 
ria nei due sensi, per cui avremo nei 
rispettivi casi: 

362,22 317,78 

fi = - e fi’ = - 


Ricordando allora 

potremo scrivere 
362,22 f 

fi = -— 

340 

cioè: 

fi - 1,065 f 


X 

340 

che X — — 
f 


317,78 f 

f” = - 

340 

fi’ = 0,9346 f 


Un suono di 1000 periodi sarà perce¬ 
pito nei due sensi come se fosse ri¬ 
spettivamente di 1065 e di 934 periodi 
circa. 


PROBLEMA N. 49 

Il valore complessivo dèlia resisten¬ 
za è immediatamente ricavabile dalla 
formula di ohm. 

V 

Infatti, ricordando che R « -, 

I 


50 

R — - — 1428 ohm 

0,035 

Calcoliamo ora la resistenza del filo 
in ohm per metro di lunghezza. 

Essendo la resistività di 0,95 (per m. 
e mmq.), sapendo che la resistenza è 
inversamente proporzionale alla sezio¬ 
ne S del conduttore, potremo scrivere: 

1 : S = x : 0,95 

da cui 

0,95 

S 

A sua volta S *=* % r 2 ; ora, essendo 
d = 0,08 mm., avremo r = 0,04 da cui 
S - 3,14 X 0,04 2 — 0,00503 

La resistenza per metro sarà dunque 
0,95 

x — - — 180 ohm circa 

0,00503 

Dividendo ora la resistenza comples¬ 
siva di 1428 ohm per la resistenza di 
un metro del conduttore, avremo i me¬ 
tri avvolti: 

1428 : 180 = 7,90 metri circa 

PROBLEMA N. 50 

Evidentemente, alla resistenza del 
conduttore si sovrappone una resisten¬ 
za fittizia dovuta all’azione della tem¬ 
peratura sul conduttore stesso, tale re¬ 
sistenza sarà espressa dal prodotto di 
quella propria del conduttore per il 
coefficiente di temperatupra (0,00044) 
e per i gradi di sopraelevazione. 

Avremo dunque: 

Rt - 1428 + (1428 X 0,00044 X 210) 
Rt = .1428 + 132 = 1560 ohm 

Essendo l’intensità di 35 mA, la ca¬ 
duta sarà: 

1560 X 0,035 54,6 volt anzicchè 51. 


avremo: 
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Messa a punto - Taratura 

Completato il montaggio ed eseguiti tutti i col- 
legamenti è consigliabile eseguire un controllo ra¬ 
zionale. con lo schema elettrico alla mano. E’ ne¬ 
cessario inoltre, prima di mettere in funzione lo 
apparecchio, eseguire il controllo dell’isolamento e 
della continuità dei vari circuiti, con speciale ri¬ 
guardo allo stadio d’uscita ed al complesso di ali¬ 
mentazione. Evidentemente questa operazione ver¬ 
rà fatta dopo aver inserito l’altoparlante. 

Si passi quindi alla misura delle tensioni. Non 
essendo ancora inserite le valvole, si colleghi l’ap¬ 
parecchio alla rete di illuminazione dopo aver 
messo il cambio tensioni nella posizione corretta. 
Le lampadine della scala si debbono accendere: 
manovrando il commutatore delle onde si devono 
accendere, uno alla volta, gli indicatori di gamma: 
controllare se questi sono collegati nel giusto sen¬ 
so, tenendo presente l’ordine delle commutazioni, 
indicato sullo schema elettrico. 

Con un voltmetro a corrente alternata si posso¬ 
no ora misurare le tensioni ai filamenti delle val¬ 
vole: la lettura darà valori in eccesso rispetto a 
quanto indicato nella tabella tensioni, e ciò è do¬ 
vuto alla mancanza delle valvole. Specie allo zoc¬ 
colo della rettificatrice 80 il controllo deve servire 
ad accertarsi se i collegamenti del filamento non 
siano invertiti con quelli delle placche. Tra le due 
placche dell’80 si dovrà misurare una tensione al¬ 
ternata di circa. 750 volt. 

In assenza di voltmetro adatto le tensioni dei 
filamenti possono essere controllate con una lam¬ 
padina micro-mignon da 6,5 volt. 

Se tutto è corretto si possono inserire le val¬ 
vole, applicare gli schermi, e quindi, dopo circa un 
paio di minuti, misurare le tensioni agli elettrodi 
delle valvole. 

La lettura delle tensioni deve essere eseguita 
con voltmetro a corrente continua di almeno 1000 
ohm per volt: anzi alcune letture saranno errate 
anche con tale strumento (vedi tabella). Dopo que- 


Cantinuaziotie e fine delie defemioni. 
(vedi » imi»#? 1 ! precedenti) 


sto controllo l’apparecchio deve funzionare; si 
pensi subito alla bassa frequenza: avendo a dispo¬ 
sizione un diaframma elettromagnetico ed un 
grammofono, si faccia il collegamento alla presa 
FONO, si porti il commutatore nella quinta posi¬ 
zione, e si metta in funzione il grammofono. Ab¬ 
biamo già premesso che la bassa frequenza non ha 
bisogno di alcuna messa a punto : perciò essa deve 
subito funzionare, se i collegamenti eseguiti sono 
esatti. 



Fig. 1. 

Per comodità di montaggio gran parte dei condensatori 
e delle resistenze fìsse è stata montata su due basette. La 
loro sistemazione nello chassi non è critica: basterà di¬ 
sporle in modo da avere i collegamenti molto corti. Le al¬ 
tre resistenze sono tenute in aria dai loro collegamenti. 

(1) Questo condensatore è quello che, per errore , nel¬ 
lo schema elettrico figura da 10 u. F elettrolitico; è situato 
nel circuito di griglia della 6L6 G ed è collegato tra la re¬ 
sistenza da 50.000 Q e la massa. 
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Taratura media frequenza. 

La taratura della media frequenza deve essere 
eseguita con un generatore di segnali modulati. 

Si proceda nel modo seguente : 

Il commutatore va posto nella quarta posizione 
corrispondente alle onde medie, ed il condensatore 
di sintonia nella posizione di massima capacità; il 
regolatore di volume al massimo. 

In parallelo alla bobina mobile dell'altoparlante 


Si stacchi quindi il generatore dalla griglia della 
6D6 e lo si colleghi alla griglia della 6L7-G. seni- 
pre attraverso il condensatore da 20.000 pF. Si re¬ 
golino i compensatori del primo trasformatore di 
media frequenza per la massima uscita. 

Si ritocchino i quattro compensatori, sempre per 
la massima uscita, seguendo bordine indicato. 1 

L'allineamento della media frequenza si può 
considerare ultimato. 
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Fig. 2. 

A — al filamento non collegato a massa. 

B = alla presa Fono. 

B’ = alla resistenza da 50.000 Q. 

C = al regolatore di volume. 

D — a massa. 

E — al condensatore variabile da 135 pF (aereo). 

F = al condensatore variabile da 135 pF (oscillatore). 

G — al condensatore fìsso da 250 pF (oscillatore). 

H = al condensatore fisso da 250 pF (oscillatore) (1) 
I = al condensatore fìsso da 2500 pF (antenna). 

(1) Manca questo condensatore dallo schema elettrico . 
Esso va collegato tra la placca 6 ed il commutatore e 
serve ad isolare questi due punti. 

va collegato un misuratore d'uscita ad alta impe¬ 
denza (almeno 2000 ohm): in assenza di questo 
l'allineamento può essere eseguito ad orecchio, ma 
con risultati poco precisi. 

Si metta quindi in funzione il generatore di se¬ 
gnali alla frequenza di 467 KHz: ed in modo che 
dia la massima tensione ad alta frequenza: i mor¬ 
setti di uscita vanno collegati uno alla massa 
(chassi) e l'altro alla, griglia della 6D6 (collega¬ 
mento in testa alla valvola) con l'intermediario di 
un condensatore da 20.000 pF. L'altoparlante darà 
subito l’indicazione del funzionamento, insieme al 
misuratore d'uscita il quale avrà una deviazione 
proporzionale al segnale immesso all'apparecchio. 

Se questo è eccessivo si riduca l'intensità rego¬ 
lando l'attenuatore del generatore di segnali (e 
non il regolatore di volume del ricevitore). Se il 
misuratore d'uscita non è lineare, si regoli l’uscita 
del generatore, in modo che quello dia indicazioni 
nella zona di massima sensibilità. 

Con un giravite dal manico isolato in ebanite si 
regolino i compensatori del secondo trasformatore 
di media frequenza, secondo l'ordine numerico di 
figura 3: la regolazione va fatta con molta cura 
allo scopo di ottenere dal misuratore d'uscita la 
massima indicazione. 


Allineamento e taratura dei circuiti di sintonia. 

Non esitiamo a definire questa operazione come 
la più difficile: non perchè essa offra particolari 
difficoltà intrinseche, ma solo perchè, se eseguita 
con poca cura, cioè con la solita leggerezza con la 
quale il dilettante considera le operazioni di tara¬ 
tura, e di allineamento, da questo ricevitore si 
corre il rischio di ottenere dei risultati meschini. 

Quindi nel dare il procedimento da seguire noi 
saremo il più possibile esatti e completi: ma do¬ 
vremo essere schematici per evitare inutili prolis¬ 
sità. 

Il procedimento si applica a qualsiasi ricevitore 
a cambiamento di frequenza: esso sarà perciò di 
grande utilità a tuti i nostri lettori. 

1) Onde medie 

Fermo restando il collegamento tra generatore 
di segnali e griglia controllo della 6L7-G, si regoli 
il generatore sulla frequenza di 1360 KHz corri¬ 
spondente alla lunghezza d'onda di 220 metri. Si 
sintonizzi il ricevitore su tale lunghezza d'onda: si 
regoli il compensatore 5 fino ad udire il segnale, 
ed in seguito fino ad avere la massima uscita 

Passare col generatore a 600 KHz sintonizzare 
il ricevitore su 500 metri e regolare il padding 6 
fino ad avere il segnale. 

Staccare il generatore dalla griglia della 6L7-G 
e collegarlo al morsetto ANTENNA attraverso una 
antenna fittizia, o, in mancanza di questa, attra¬ 
verso un condensatore da 300 pF. 

Generatore di segnali a 1360 KHz; ricevitore su 
220 metri; si deve sentire il segnale; regolare.il 
compensatore 7 fino ad avere la massima uscita. 

Nel caso il segnale non si sentisse su 220 metri, 

10 si cerchi prima col compensatore 5 e poi, rego¬ 
lando il 7, si ottenga la massima uscita. 

Generatore di segnali a 600 KHz ricevitore su 
500 metri; ricercare la massima uscita regolando 

11 padding 6 e contemporaneamente variando la 
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sintonia del ricevitore nei dintorni dei 500 metri 
(più o meno due metri). 

Questa operazione va eseguita con la massima 
cura, non tenendo conto della posizione, sulla sca¬ 
la, alla quale capiterà l’allineamento perfetto. In 
ogni caso è preferibile avere un ottimo allinea¬ 
mento, anche quando vi sia un errore di ± 1 me¬ 
tro rispetto alla taratura della scala. Solo in que¬ 
sto modo si è sicuri di avere dal ricevitore la mas¬ 
sima sensibilità e la massima selettività. 

Per avere una maggior precisione è consiglia¬ 
bile controllare o ripetere l’allineamento. 

2) Onde corte 29-53 metri 

Mettere il commutatore nella terza posizione: 
collegare il generatore alla griglia della 6L7-G at¬ 
traverso 20.000 p.F. 

Generatore di segnali a 10 MHz: ricevitore su 
30 metri. 

Regolare il compensatore 8 fino ad ottenere il 
segnale. 

Il segnale può essere sintonizzato per due di¬ 
versi valori del compensatore 8: il valore esatto 
è quello corrispondente alla maggiore capacità del 
compensatore stesso. 

Generatore di segnali a 6 MHz; ricevitore su 50 
metri. 

Regolare il padding 9 fino ad ottenere il segnale. 
Collegare il generatore di segnali all’ANTENNA, 
attraverso Tantenna fittizia. 

Generatore di segnali a 10 MHz; ricevitore su 
30 metri. Si deve sentire il segnale. 

Regolare il compensatore 10 fino ad ottenere la 
massima uscita. 

Generatore di segnali a 6 MHz; ricevitore su 50 
metri. 

Ricercare la massima uscita regolando il pad¬ 
ding 9 e contemporaneamente variando la sintonia 
del ricevitore nei dintorni dei 50 metri. 

Poiché la corrispondenza delle stazioni sulla sca¬ 
la, nel campo delle onde corte, ha minore impor¬ 
tanza, rispetto alle onde medie, si potrà ammettere 
un errore di qualche metro, pur di avere la mas¬ 
sima sensibilità. 

Controllare o ripetere fi allineamento. 

3) Onde corte 16-30 metri 

, Mettere il commutatore nella seconda posizione; 
collegare il generatore alla griglia della 6L7-G at¬ 
traverso 20.000 pF. 

Generatore di segnali a 17.6 MHz; ricevitore su 
17 metri. 

Regolare il compensatore 11 fino ad ottenere il 
segnale: si udrà il segnale per due posizioni del 
compensatore; la posizione esatta è quella relativa 
alla maggiore capacità. 

Collegare il generatore all’ANTENNA. Si deve 
sentire il segnale; regolare il compensatoi-e 12 fino 
ad avere la .massima uscita. 

4) Onde corte 10-17 metri 

Mettere il commutatore nella prima posizione; 
collegare il generatore alla griglia della 6L7-G at¬ 
traverso 20.000 pF. 


Generatore di segnali a 26 MHz; ricevitore su 
11.5 metri. 

Regolare il compensatore 13 fino ad ottenere il 
segnale: la posizione esatta del compensatore è 
quella relativa alla maggiore capacità. 

Collegare il generatore all’ANTENNA. Si deve 
sentire il segnale; regolare il compensatore 14 per 
la massima uscita. 

Immaginiamo che pochi dei nostri lettori siano 
in possesso di un generatore di segnali per onde 
corte : essi potranno eseguire l’allineamento in ma¬ 
niera semplicista valendosi dei segnali emessi dalle 
stazioni trasmittenti le quali giacciono appunto al¬ 
l’inizio ed alla fine di ognuna delle nostre gamme 
d’onda. 

L’allineamento si eseguisce quindi collegando 
direttamente l’antenna al ricevitore e cercando di 
sintonizzare una qualsiasi delle emissioni: si terrà 
presente che un gruppo di compensatori (8, 11, 13) 
serve a regolare la sintonia dell’oscillatore locale. 
Cioè agendo su essi si farà in modo che le stazioni 
capitino nella loro zona segnata sulla scala. L’alto 
gruppo (10, 12, 14) ed il padding 9 servono invece 
a sintonizzare il circuito di aereo. Con questi, una 
volta sintonizzata una stazione, si farà in modo di 
ottenere la massima intensità. 

* 

Risultati ottenuti 

Il nostro SE 150 è paragonabile ai migliori rice¬ 
vitori disponibili sul mercato italiano; rispetto ad 
essi ha qualche prerogativa di qualità, che lo dif¬ 
ferenzia sensibilmente dalla normale produzione. 

Le misure eseguite con un generatore di segnali 
campione hanno dato i seguenti risultati: 

Sensibilità in onde medie: da 6 a 12 y. volt (usci¬ 
ta normale 50 mwatt sulla bobina mobile; modu¬ 
lazione al 30 %). 

Se7isibilità in onde corte : 29-53 metri, 4 y. volt 
in media; 16-29 metri, 8 y. volt in media; 10-17 me¬ 
tri, 11 y. volt in media. 

Selettività a 1000 KHz; 30 db di attenuazione a 
±9 KHz. 

Fedeltà: la risposta (tensione su resistenza equi¬ 
valente) varia di —3 db, rispetto a 400 Hz, nel 
campo di frequenze compreso tra 75 e 4500 Hz (a 
1000kHz, regolatore di fedeltà aperto). 

Alla prova pratica di ascolto il ricevitore ha 
dato risultati inaspettati, specialmente in onde 
corte. 

Con una buona antenna esterna abbiamo potuto 
ricevere comodamente, di giorno tutte le emissioni 
europee, quelle americane di Broadcasting, e le 
americane dilettantistiche della gamma dei 10 me¬ 
tri. Il controllo automatico di volume era tale da 
rendere trascurabile quasi ogni evanescenza. 

Un interessante particolare riguarda la stabilità 
che in onde corte permette l’ascolto continuato di 
una trasmissione senza dover ricorrere a continui 
ritocchi della sintonia. 


Abbona te vi, diffonde te 

— __ l’antenna 
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TABELLA TENSIONI 


Valvola 

Vp 

Vgs 

Vg 

v k 

Vr„.. 

6L7G 

247 

130 

— 

6.5 

6.2 

7 6 

1 35 

— —20* 

6.5 

; 6.2 

6 D 6 

248 

100 

— 

3 

1 6.2 

7 5 

150* 

; — : 

— 

1.15 

6.2 

6L6- G 

290 

248 

-12.5 

— 

i 6.2 

8 0 

— 

— 


— 

i 5 


I Elettrolitico 382 volt. 
II Elettrolitico 304 volt. 


NOTE: Le tensioni sono state misurate con volt- 
metro da 1000 ohm per volt: tenendo il commu¬ 
tatore in posizione onde medie, ed il ricevitore sin¬ 
tonizzato a 600 KHz. La tensione dì rete era di 
160 volt. 

I valori con asterisco non sono misurabili a cau¬ 
sa del forte carico imposto dal voltmetro. 

Elenco del materiale impiegato 
per la costruzione dell’S E 150 

1 Chassi forato e verniciato (Geloso 64 SC). 

1 Trasformatore di alimentazione (Geloso 6006). 
1 Condensatore elettrolitico da 10 u.F, 30 volt (Du¬ 
cati). 

1 Condensatore elettrolitico da 16 }iF 500 volt 
(Ducati). 

1 Condensatore elettrolitico da 8 [jF 1 , 500 volt 
(Ducati). 

1 Condensatore variabile da 2 X (135 + 270) pF 
(Geloso 811). 

1 Trasformatore di MF a 467 KHz (Geloso 695). 
1 Trasformatore di MF a 467 KHz (Geloso 696). 

1 Bobina osculatrice 10-17 metri, 29-53 metri (Ge¬ 
loso 1130). 

1 Bobina osculatrice 16-30 metri, 200-580 metri 
(Geloso 1136). 

1 Bobina d’aereo 10-17 metri, 29-53 metri (Ge¬ 
loso 1131). 

1 Bobina d’aereo 16-30 metri, 200-580 metri (Ge¬ 
loso 1137). 

1 Potenziometro da 1 Mohm (Lesa). 

1 Potenziometro da 95 Mohm con interruttore 
(Lesa). 

1 Commutatore d’onda a 6 vie e 5 posizioni (Ge¬ 
loso 1422). 

1 Porta valvole americano a 4 fori. 

1 Portavalvole americano a 5 fori. 

2 Portavalvole americani a 6 fori. 

2 Portavalvole americani a 8 fori. 


3 Schermi per valvole. 

1 Padding doppio 70-200; 100-300 pF. 

7 Lampadine micro-mignon a 6,3 volt 0,15 Amp. 
1 Condensatore fisso a mica da 200 pF. (Micro¬ 
farad). 

1 Condensatore fisso a mica da 1300 + 3 % pF 
(Microfarad). 

1 Condensatore fisso a mica da 300 + 3 % pF (Mi¬ 
crofarad). 

1 Condensatore fìsso a mica da 10.000 +3 % pF 
(Microfarad). 

1 Condensatore fìsso a mica da 25 pF (Micro¬ 
farad). 

3 Condensatori fissi a mica da 250 pF (Micro¬ 
farad). 

1 Condensatore fisso a mica da 100 pF (Micro¬ 
farad). 

3 Condensatori fissi a carta 0,05 uF, 500 volt (Du¬ 
cati). 

1 Condensatore fisso a carta 0,05 uF, 1500 volt 
(Ducati). 

1 Condensatore fìsso a carta 2000 pF, 1500 volt 
(Ducati). 

1 Condensatore fìsso a carta 500 pF, 1500 volt 

(Ducati). 

3 Condensatori fissi a carta 0,1 ;jF, 300 volt (Du¬ 
cati). 

2 Condensatori fìssi a carta 2 u.F, 1500 volt (Du¬ 

cati). 

1 Condensatore fisso a carta 0,01 uF, 1500 volt 

(Ducati), 

2 Resistenze fìsse da 350 £1, % w. (Microfarad). 

3 Resistenze fisse da 0,05 MO, K w. (Microfarad). 

1 Resistenza fissa da 4500 Q, A w. (Microfarad). 

1 Resistenza fìssa da 5000 Q, * l 2 A w. (Microfarad). 

1 Resistenza fissa da 20.000 + + w. (Microfarad). 
1 Resistenza fìssa da 1500 Ù, 54 w. (Microfarad). 

Resistenze fìsse da 1 MQ, A w. (Microfarad). 


Resistenza fissa da 0,3 MQ, % w. (Microfarad). 

(Microfarad). 
(Microfarad). 
(Microfarad). 
(Microfarad). 
(Microfarad). 


w. 

w. 

w. 


2 
1 

1 Resistenza fìssa da 1 MQ, l A 
1 Resistenza fissa da 0,5 MO, Vi 
1 Resistenza fìssa da 8000 Q, 1 

1 Resistenza fissa da 5000 + 1 w. 

1 Resistenza fìssa da 2000 Q, 1 w. 

1 Resistenza fissa da 1000 □, 3 w. (Microfarad). 

1 Resistenza fìssa da 140 Q, 1 w. (Microfarad). 

15 Terminali di massa. 

1 Altoparlante da 8 watt, e trasformatore d’uscita 
con impedenza primaria di 4500 £1. Eccita¬ 
zione 1000 ohm. 

1 Cambio tensioni. 

1 Morsettiera antenna-terra. 

1 Morsettiera fono. 

4 Bottoni di comando. 

1 Scala parlante a 4 gamme d’onda (Geloso 1648). 
Minuterie varie. 
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Costruzione del trastoirtiiature 
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Qualcuno leggendo la descrizione dello scorso 
numero si sarà posta certamente la domanda delle 
ragioni per le quali, inserendo il rocchetto di 
Ruhmkorff alla rete di illuminazione, con l’inter¬ 
mediario di un condensatore, si possa ottenere al 
secondario del rocchetto stesso una tensione in¬ 
dotta assai più elevata di quella che è normal¬ 
mente possibile ottenere con l’impiego di batterie 
per l’alimentazione del rocchetto. 

La ragione di questo comportamento è la se¬ 
guente : 



La tensione indotta al secondario del rocchetto 
è tanto più alta quanto maggiore è la quantità di 
elettricità passata attraverso all’avvolgimento pri¬ 
mario e quanto più breve è stato l’intervallo di 
tempo nel quale questo passaggio si è avuto. 

Si spiega così benissimo, come impiegando un 
condensatore, si possa formare in esso, con l’uso 
della rete di illuminazione, una carica rappresen¬ 
tante una quantità considerevole di elettricità e co¬ 
me, durando la scarica del condensatore un tempo 
infinitesimo, si abbia nel primario la condizione 
più adatta per l’ottenimento di una forte tensione 
indotta al secondario. 

Facciamo rilevare che la quantità di elettricità 
immagazzinabile in un condensatore è tanto mag¬ 
giore quanto più alta è la tensione della sorgente 
alla quale questo viene applicata e quanto mag¬ 
giore è la capacità dello stesso, e nel contempo, che 
la durata della scarica è tanto più breve quanto 
minore è la capacità del condensatore. 

Si tengano presenti queste considerazioni che 


spiegano anche il funzionamento del trasformatore 
di Tesla e veniamo infine a considerare la costi¬ 
tuzione ed il circuito di quest’ultimo 

Il trasformatore di Tesla è di assai più semplice 
realizzabilità del rocchetto di Ruhmkorff. 

Si prenda un tubo di bakelite, o cartone bake- 
lizzato del diametro di mm. 45. Chi può disporre 
di un tubo di vetro o di porcellana potrà farne uso 
vantaggiosamente. Su tale tubo si avvolgeranno 
150 spire di filo smaltato o coperto di seta, del dia¬ 
metro interno di mm. 0,1. I terminali di tale avvol¬ 
gimento è bene siano costituiti dai capi stessi del 
filo avvolto. L’avvolgimento potrà essere fissato al 
tubo in qualche punto, in prossimità degli estre¬ 
mi con qualche goccia di soluzione di para per 
pneumatici o anche semplicemente di ceralacca. 

Si inizierà poi l’avvolgimento del primario. 

Il primario è privo di nucleo e viene avvolto su 
tubo da 30 mm. con filo da 10/10 di mm. smaltato. 
Detto avvolgimento si compone di 20 spire e pren¬ 
de posto entro l’avvolgimento secondario. 

Lo spazio vuoto lasciato fra primario e secon¬ 
dario, non è affatto utile nei confronti del rendi¬ 
mento del trasformatore ma è però necessario per 
evitare che scocchino scintille fra il primario ed il 
secondario che ridurrebbero di molto la tensione 
utile disponibile ai capi di quest’ultimo. 

La fìg. 1 illustra assai chiaramente la costitu¬ 
zione del suddetto trasformatore. S’intende però 
che l’avvolgimento primario deve essere comple¬ 
tamente contenuto nel tubo dell’avvolgimento se¬ 
condario. 

Sarà anche ottima precauzione tenere le spire 
secondarie distanziate fra loro di qualche decimo 
di mm. 

A tale scopo, si può avvolgere, con il filo con¬ 
duttore anche un filo di cotone che può essere 
asportato ad avvolgimento terminato. 

Veniamo ora alla costruzione dell’adatto con¬ 
densatore ad alta tensione che vediamo contras- 
segnato con C2 negli schemi di fìg. 4 e di fìg. 5. 

Per la realizzazione di questo condensatore è 
necessario disporre di diverse lastre fotografiche 
di vetro 9 x 12 usate. Si mettano a bagno e si pu¬ 
liscano per bene privandoli della pellicola di ge¬ 
latina che le riveste. 

Il numero di lastre necessario è di sette, si pre¬ 
pareranno poi due piastrine rettangolari di bake- 
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lite di circa 15 cm. di lunghezza e di 5-6 cm. di 
larghezza. 

Si taglieranno poi da un foglio di stagnola dei 
rettangoli aventi un centimetro di lato meno di 
quello delle lastre di vetro e portanti su di un lato 
delle strisce di contatto come indica la fig. 2 (a, 
c, e). Questi rettangoli che costituiscono le arma¬ 
ture, saranno in numero di sei. Con un po’ di colla 
si fisseranno le armature alle lastre in modo che le 
strisce di contatto di essa sporgano alternativa- 
mente dai due lati minori del pacco delle lastre 
come indica la fig. 2. 

Si passerà poi all’applicazione delle due pia¬ 



strine di bakelite che hanno la duplice funzione 
di sostenere i due serrafili di contatto e di tenere 
insieme il pacco delle lastre e delle armature. 

A lavoro ultimato si potrà verificare lo stato del 
condensatore così eseguito, ciò si potrà fare con 
l’ausilio di una lampadina di illuminazione in¬ 
serita su uno dei due fili derivati da una presa di 
corrente. 

Il condensatore, se è normale, non deve lasciar 
passare corrente, in caso contrario, si verifichi per 
bene il lavoro eseguito e si troverà che in qualche 
punto la stagnola di una armatura connessa ad 
uno dei due serrafili tocca un’altra armatura di 
stagnola in contatto con l’altro serrafilo. 

Eseguita questa prima prova, si potrà inserire 
il condensatore agli estremi del rocchetto di 
Ruhmkorff. A tale fine si connetterà ognuno dei 
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serrafili del condensatore rispettivamente ad uno 
dei due serrafili del rocchetto. 

L’effetto del condensatore sarà di ridurre di un 
tantino la lunghezza della scintilla data dal roc¬ 
chetto e di aumentarne notevolmente l’intensità 
luminosa rendendola anche assai più violenta e 
più rumorosa. 

Non devono per nessuna ragione prodursi delle 
scintille interne nel condensatore. Sarà più facile 
il constatarne l’eventuale presenza provando l’in¬ 
sieme al buio. 

L’eventuale formazione di scintille interne può 
dipendere da umidità fermatasi sulle lastre, da 


qualche incrinatura di queste o da qualche punto 
nel quale le armature di stagnola sporgono eccessi¬ 
vamente verso il bordo della lastra. 

Se da queste prove si sono ottenuti i risultati 
voluti, si passerà al montaggio del complesso illu¬ 
strato nelle figure 4 e 5. 

Questi due circuiti, agli effetti del rendimento, 
si equivalgono perfettamente, diamo però la pre¬ 
ferenza a quello di fig. 4 perchè rende più indi- 
pendente il funzionamento del trasformatore di 
Tesla dal rocchetto di Ruhmkorff, 

La fig. 6 illustra come 1 si realizza praticamente 
il circuito di fig. 4. I collegamenti si faranno con 
treccia di rame gommata. 

Il funzionamento del complesso di fig. 6 è il se¬ 
guente : 

Ad ogni apertura o chiusura dell’interruttore del 
primario, che come dicemmo può essere realizzato 
con una soneria di vecchia sveglia, si nota fra i 
due conduttori facenti capo al secondario del roc¬ 
chetto di Ruhmokrff una scintilla nutrita, lumi¬ 
nosa, accompagnata da uno scoppio secco. 

In pari tempo, agli estremi del secondario S2 



del trasformatore di Tesla T2, scocca una scintilla, 
assai meno luminosa e fragorosa della precedente, 
che è però di lunghezza notevolmente maggiore. 

Questa scarica secondaria, non è a differenza di 
quella del rocchetto di Ruhmkorff, pericolosa per 
chi ne venga investito, sebbene sia ad una tensione 
assai più elevata di quella. 

La scintilla che scocca fra i due capi del secon¬ 
dario S2 e T2 ha una notevole rassomiglianza a 
quella che costituisce il lampo nei fenomeni tem¬ 
poraleschi, sebbene riprodotta in proporzioni infi¬ 
nitamente più piccole. 

Una prima interessante osservazione intorno a 
questa scarica, può essere quella della formazione 
dell’effluvio elettrico. 

L’effluvio elettrico si nota nella oscurità, tenendo 
i due fili terminali dell’avvolgimento S2 di T2 ad 
una distanza fra loro tale che la scarica non si 
possa formare. Si possono chiaramente vedere al¬ 
lora agli estremi dei due fili, due pennelli lumino¬ 
si, di color rosa-azzurrino di bellissimo effetto. 

Al termine di un certo numero di scariche, si 
noterà nell’ambiente uno strano odore, simile a 
quello che si sente talvolta durante o dopo i tem¬ 
porali, si tratta della fondazione di gaz ozono. Que¬ 
sto gaz non è affatto venefico, esso svolge anzi una 
energica azione purificatrice dell’aria dell’ambien¬ 
te nel quale si produce. 
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La corrente ricavabile agli estremi di S2, che è 
una vera corrente di alta frequenza ed è anche 
detta corrente di Tesla, può essere impiegata an¬ 
che per l’ottenimento di bellissimi effetti di lumi¬ 
nescenza nelle ampolle a gaz. 

Così, se si accosta una lampadina di illumina¬ 
zione del tipo detto « mezzowatt » che general¬ 
mente contiene un gaz inerte, si vedrà che, anche 
limitandosi ad accostare il contatto della lampadi¬ 
na ad uno dei capi del secondario, trattenendo il 
bulbo in mano, nell’interno di questo si producono 
sprazzi di luce azzurra che dal filamento vanno 
verso la perete interna del bulbo di vetro. 

Avvertiamo che durante queste prove non vi è 
nulla da temere per il filamento della lampadina. 

Nelle lampadine a vuoto spinto, Teff etto si pro¬ 
duce in proporzioni assai minori, ma si notano tal¬ 
volta anche fenomeni di fluorescenza nel bulbo 
di vetro dovuti alla formazione di veri e propri 
raggi catodici. 

Avvicinando molto i due fili del secondario S2 di 
T2 ed introducendo fra essi una lastra di vetro ac¬ 


curatamente pulita e asciugata, si assiste alla for¬ 
mazione delle scariche striscianti che, strisciando 
lungo la superfìcie del vetro, partendo da un filo, 
vanno a raggiungere Taltro. 

La lunghezza delle scariche striscianti può es¬ 
sere accresciuta notevolmente se si fa cadere sulla 
lastra un po' di limatura metallica o, se in qual¬ 
che modo si provoca su di essa la formazione di 
goccioline di acqua 

Sarà facile rilevare come la costituzione a pun¬ 
ta dei corpi, conduttori o non, faciliti enormemen¬ 
te la formazione delle scintille. 

Anche speciali condizioni di ionizzazione del¬ 
l’aria facilitano la formazione di scintille. Così, ad 
esempio se ci si vale di una fiamma di candela, e 
la si fa percorrere nel senso della lunghezza dalle 
scintille, sì vedrà come si possa allontanare di 
molto i conduttori pur senza produrre l’estinzione 
delle scintille stesse. La scarica ha luogo di prefe¬ 
renza nello strato bleu esterno della fiamma che è 
maggiormente conduttore. 


Va( dica demewtcux- 


CIRCUITO nONOVA 

A RIFU 



Ogni dilettante conosce la bi- 
griglia, valvola che racchiude in 
sè le doti di altissima sensibilità 
ed economia, potendo essa funzio¬ 
nare con tensioni ridottissime; ma 
ben pochi sanno che, mediante un 
accorgimento un po’ complesso 
di riflessione, questa valvola può 
simultaneamente esplicare le fun¬ 
zioni di amplificatrice di alta fre¬ 
quenza. rivelatrice ed amplifica¬ 
trice di bassa frequenza. 


Crediamo perciò di far cosa 
grata descrivendo questa modesta 
realizzazione che permetterà di 
mettersi a conoscenza del funzio¬ 
namento e del rendimento, ottimo 
sotto tutti gli aspetti, di questo 
circuito. 

Non bisognerà certo pretendere 
che la valvola, pur esplicando tre 
funzioni distinte, dia un risultato 
pari a quello di tre valvole sepa¬ 
rate, tuttavia è ben superiore a 


U V O UA R F 
E8IIOSE 


quello della bigriglia montata se¬ 
condo i circuiti classici normali. 

Non sarà nemmeno possibile 
usare l’altoparlante perchè la cor¬ 
rente che può erogare una bigri¬ 
glia è insufficiente; tuttavia la lo¬ 
cale sarà udibile anche col ma¬ 
gnetico. 

Passiamo senz’altro ad esami¬ 
nare il circuito onde renderci con¬ 
to del suo funzionamento: 

Le oscillazioni, captate dall’an¬ 
tenna attraverso il condensatore 
di antenna e di griglia, che è in 
parallelo al. secondario del tra¬ 
sformatore inter valvolare, giun¬ 
gono alla griglia interna, ^(quella 
che di solito è collegata al mor¬ 
setto laterale) ove, amplificate, 
passano alla griglia esterna colle¬ 
gato alla quale trovasi il circuito 
d’accordo ove dette oscillazioni 
vengono selezionate; ma, essendo 
questo circuito accoppiato con la 
bobina di antenna si produrrà una 
certa reazione e le oscillazioni 
verranno riportate alla griglia in¬ 
terna e amplificate di nuovo. La 
rivelazione si produrrà tra la gri¬ 
glia esterna e la placca, la quale 
assume un adeguato potenziale at- 
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traverso il potenziometro che tro¬ 
vasi in parallelo al filamento. 

Anche le oscillazioni circolanti 
nella bobina di placca, essendo 
questa accoppiata a quella di gri¬ 
glia, produrranno una certa rea¬ 
zione e passeranno quindi attra¬ 
verso il trasformatore di bassa 
frequenza alla griglia interna e 
con la conseguente amplificazione 
verranno ricevute dalla cuffia che 
trovasi fra la griglia esterna e bal¬ 
ta tensione. 

Come si vede, il funzionamento 



teorico è tutt’altro che semplice 
ma ciò può ben poco interessare 
la pratica ed i più si accontenta¬ 
no di ricevere magnificamente, 
dopo aver montato Tapparecchio, 
non curandosi affatto di tutto Tin¬ 
visibile e Timpalpabile che può 
avvenire dentro il bulbo di una 
valvola termoionica e noi, ben¬ 
ché ci interessi in modo speciale 
appunto questo, non ci sentiamo 
di dare loro torto. 

Abbiamo visto che le bobine 
sono tre e precisamente: quella 
di griglia, quella di antenna e 



quella di placca di cui queste due 
ultime accoppiate alla prima; ora 
i sistemi più pratici per produrre 
questi accoppiamenti sono o l’ac- 
coppiatore, o il doppio variometro 
o due potenziometri. 

Il primo sistema è un po’ anti¬ 
quato ed antiestetico, il doppio 
variometro, pur essendo molto 
più pratico può dare delle diffi¬ 
coltà al suo costruttore se non ha 
sufficiente domestichezza con la 


meccanica ed il terzo infine è un 
po’ costoso richiedendo una spesa 
di circa 15 o più lire. 

Lasciamo, dopo aver enume¬ 
rato i difetti di ognuno, la scelta 
al costruttore che potrà disporre 
del sistema secondo le sue esigen¬ 
ze e le sue possibilità. 

Noi abbiamo provati i tre siste¬ 
mi perchè avevamo fra il nostro 
materiale l’accoppiatore ed i po¬ 
tenziometri mentre ci siamo co¬ 
struiti il doppio variometro. 

La differenza di rendimento fra 
i vari sistemi non è degna di nota. 

Bisognerà in ogni caso far atten¬ 
zione al senso degli avvolgimenti 
e si potrà all’uopo provare a con¬ 
venientemente invertirli, tenendo 
presente che un avvolgimento ha 
bisogno di avere i terminali in¬ 
vertiti se stringendo l’accoppia¬ 
mento non si dà nè aumento d’in¬ 
tensità nè innesco di reazione. 

Spenderemo ora qualche paro¬ 
la per la costruzione del doppio 
variometro mezzo che ci sembra 
il preferibile fra i tre: 

Occorrerà del tubo di bachelite 
del diametro di 25 mm. e di 40 
min. e di cui quello da 40 sarà de¬ 
stinato a portare, sulla sua super¬ 
fìcie esterna, l’avvolgimento di 
sintonia e dovrà contenere nel suo 
interno gli altri due avvolgimenti 
che saranno avvolti su due pezzi 
di tubo di 25 mm. e saranno por¬ 
tati da un asse, girando il quale 
si potrà produrre il necessario 
accoppiamento. 

Il tubo da 40 mm. sarà lungo 
90 mm. e porterà un avvolgi¬ 
mento di 90 spire di filo smal¬ 
tato da 3/10 e disposto come in 
fig. 2 mentre gli avvolgimenti sul 
tubo da 25 mm, avranno 45 spire 
di filo da 2/10 smaltato ciascuno, 
contenute in due sezioni come in 
figura 3. 

Dovremo ora provvedere a fis¬ 
sare i due tubi piccoli nel gran¬ 
de e lo faremo mediante due astic- 
ciuole di legno cilindriche il cui 
diametro è visibile in figura. 

La bobina sarà tenuta perfet¬ 
tamente in centro da due tubetti 
infilati sulle asticciuole e che sa¬ 
ranno uno per parte. Le astic¬ 
ciuole saranno fissate al tubo pic¬ 
colo mediante uno spillo di lun¬ 
ghezza adeguata che, passando at¬ 
traverso il tubo di bachelite, attra¬ 
verserà anche queste per un pic¬ 
colo foro fattovi in precedenza. 

I contatti delle due bobinette 


ruotanti saranno portati da due 
mollette del tipo di quelle usate 
di solito nei variabili di vecchio 
tipo e che potranno essere sosti¬ 
tuite da spiraline di filo flessibile 
e che hanno anche lo scopo di im¬ 
pedire che le bobinette siano fatte 
ruotare troppo in un senso o nel¬ 
l’altro e a questo fine sono dispo¬ 
ste l’una in senso inverso dell’al¬ 
tra e saranno fissate da una estre¬ 
mità sul tubo piccolo a due capi¬ 
corda sporgenti e dall’altra estre¬ 
mità (quella esterna) al tubo 
grande. I contatti risulteranno 
così accessibilissimi. 

Il resto del circuito non pre¬ 



senta difficoltà di sorta essendo 
sufficiente fare i collegamenti fra 
i vari pezzi tenendo presente che 
siamo dispósti razionalmente, si 
potrà invece fare variabile anche 
il condensatore di antenna ciò che 
renderebbe l’apparecchio più se¬ 
lettivo ottenendo così due circuiti 
accordati. 

Un difetto, che non sappiamo 
invero se possa chiamarsi tale, in 
questo apparecchio è quello di 
avere molti comandi di cui nes¬ 
suno è eliminabile senza compro¬ 
mettere le buone doti dell’appa¬ 
recchio: l’interruttore perchè al¬ 
trimenti la batteria resterebbe 
cortocircuitata dal potenziometro 
che la scaricherebbe, il reostato 
ed il potenziometro perchè devo¬ 
no dare opportune tensioni al fila¬ 
mento ed alla placca, il doppio va¬ 
riometro per ottenere il necessa¬ 
rio accoppiamento ed i variabili 
per la sintonia. 

L’unico che potrebbe essere so- 
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stituito è il condensatore di an¬ 
tenna ove in sua vece si può met¬ 
tere un fisso a mica da 300 cm. 
Noi abbiamo mantenuto il varia¬ 
bile. Non abbiamo altro da ag¬ 
giungere circa l’altro materiale 
tranne che il trasformatore sia di 
buona qualità ed i variabili prefe¬ 
ribilmente ad aria. 

Fra il positivo e il negativo del¬ 
l’alta tensione si può mettere un 
condensatore di blocco da 2MF 


ma noi l’abbiamo trovato su¬ 
perfluo. 

Lasciamo a colui che si preoc¬ 
cupa delle dimensioni di sce¬ 
gliersi il materiale secondo le sue 
esigenze. 

L’apparecchio è alimentato da 
batterie di pile a secco da 4,5 V. 

Il consumo del filamento, giac¬ 
ché trovasi anche in parallelo an¬ 
che al reostato da 400 ohm è di 
circa 78 mA 


Noi abbiamo disposto i pezzi 
come in fig. 4. 

Guido Molari. 

Errata corrige: Nello scorso nume¬ 
ro abbiamo involontariamente omesso 
qualche dato inerente alle bobine per 
cui, mentre chiediamo venia, suppliamo 
all'omissione: Nella gamma di m. 18-55 
il primario ha le spire, il secondario, o 
avvolgimento di griglia, 7 spire e la 
reazione 4 spire il tutto con filo da 0,4 
due coperture seta. I tubi di bachelite 
sono da 25 mm. e la colonetta di legno 
è da 10 mm. di diametro. 


Oscillatore modulato 


iH Cr. EfOZZtM 


Il grande interesse suscitato fra i no¬ 
stri lettori, dall’oscillatore modulato co¬ 
struito dal sig. G. Lozza, e presentato 
sul N. 4, a pag. 112, ci spinge a pub¬ 
blicare dati e informazioni che il Lozza 
stesso ha compiuto per noi. 

Evidentemente noi non possiamo ga- 
rantire l’esattezza di tale costruzione, 
in quanto non è stata sperimentata dai 
nostri tecnici, ed anche perchè i dati 
fornitici dal Lozza ci sembrano non del 
tutto sufficenti per stabilire un giudi¬ 
zio in merito. 

BOBINA A. F. m. 12-37: induttanza 
di griglia, 5 spire filo 0,7 mm. di dia¬ 
metro smaltato, distanziate di due dia- 
metri; reazione 5 spire filo 0,4 mm. di 
diametro, 2 coperture seta, accostate. 
Supporto di tubo cartone bachelizzato 
di 25 mm. di diametro. Distanza fra la 
induttanza di griglia e quella di rea¬ 
zione mm. 3. 

BOBINA A. F. m. 35-125: induttanza 
di griglia 25 spire filo da 2,4 mm. di 
diametro, 13 spire filo 0,35 mm. di dia¬ 
metro, smaltato, accostate. Supporto in 
tubo da 25 mm. di diametro; distanza 
fra induttanza di griglia e reazione 
mm. 3. 

BOBINA A. F. m. 120-380: indut¬ 
tanza di grìglia, 80 spire filo 0,35 mm. 
di diametro smaltato, accostate; reazio¬ 
ne 30 spire filo 0,25 mm. di diametro 
accostate. Supporto in tubo da 25 mm. 
di diametro accostate. Supporto in tubo 
da 25 mm. di diametro; distanza fra 
induttanza di griglia e reazione mm. 3. 

BOBINA A. F. m. 350-1200: indut¬ 
tanza di griglia, 250 spire filo Litz 4 per 
0,04 avvolte a nido d’ape, diametro in¬ 
terno mm. 11, spessore mm, 6; rea¬ 
zione 150 spire filo Litz 4 x 0,04 avvolte 
a nido d’ape, diametro interno mm, 11, 
spessore mm. 6, distanza fra le bobine 
mm. 15. 

BOBINA A. F. m. 1100-3000: indut¬ 
tanza di griglia, 600 spire filo Litz 4 per 
0,04 avvolte a nido d’ape, diametro in¬ 
terno mm. 11, spessore mm, 6; reazione 
250 spire filo Litz 4 x 0,04 avvolte a ni¬ 
do d’ape, diametro interno mm. 11, 
spessore mm. 6, distanza fra le bobine 
mm. 15. 


Si tenga presente che il senso delle 
spire deve essere uguale per tutte le 
bobine, le quali devono essere fissate 
parallelamente su una comune basetta 
portaresistenze saldando direttamente 
le linguette capocorda di cui si sarà 
munita ogni bobina, sugli occhielli del¬ 
la basetta stessa. 

Il tutto va poi fissato ai capi del com¬ 
mutatore d’onde (2 vìe, 5 posizioni, 
Geloso 1402) con collegamenti corti c 
di filo rigido coperto con sterling. 

L’impedenza di A. F. è una comune 
impedenza a nido d’ape; quella a B. F. 
per la modulazione è una impedenza 
di accoppiamento con presa ad un ter¬ 
zo circa dell’avvolgimento. La stessa è 
facilmente autocostruita avvolgendo 
6C0-1200 spire di filo da 0,12 mm. di 
diametro smaltato su un nucleo di 
crrr 2,4 di sezione, traferro 0,1. 

I collegamenti devono essere corti e 
ben tesi in filo rigido, evitando di ten¬ 
derli parallelamente, le resistenze e i 
condensatorini di disaccoppiamento, so¬ 
lidamente fissati su basette di bache¬ 
lite. 


Il potenziametro attenuatore è bene 
sia racchiuso in una scatoletta scher¬ 
mo, di alluminio, ed è opportuno mu¬ 
nire .anche la valvola 2A7 di uno scher¬ 
mo adatto. 

Ultimati i collegamenti e controllati 
che siano, si pone roscillatore in fun¬ 
zione misurando subito le tensioni agli 
elettrodi della valvola 2A7 e che con 
una tolleranza del 10 % dovrebbero es¬ 
sere: Catodo 3 v. Griglia schermo, 
-r- 100 v. Griglia anodica osculatrice 
-f 170 v. Placca ~ 210 v. 

Indi si collega ad un ricevitore in 
funzione e si controlla se il segnale 
viene generato per tutte le gamme; 
questo non può mancare se si è se¬ 
guito bene lo schema elettrico e tutte 
le indicazioni, caso contrario è bene 
verificare ed eventualmente invertire 
gli attacchi delle bobine di reazione. 

La taratura può essere fatta con al¬ 
tro oscillatore oppure usando un rice¬ 
vitore ben allineato, costruendo con i 
vari punti ricavati un diagramma o una 
tabellina di riferimento. 


"l'tudeMta." 

con le sue rubriche fisse di PRATICA DI LABORATORIO, 
ONDE CORTE, ULTRA CORTE E TELEVISIONE, STRUMENTI 
DI MISURA, CINEMA SONORO, CORSO PER PRINCI¬ 
PIANTI, ecc.; con la varietà degli articoli e delle tratta¬ 
zioni su qualunque argomento interessante la radiofonia 
e le sue applicazioni; con i progetti dei suoi apparecchi 
realizzati in laboratorio è Tunica rivista in grado di ac¬ 
contentare tutti i cultori della Radio, dai neofiti ai 
provetti sperimentatori, dai dilettanti ai professionisti. 

V l'unica lùrida cUe insega 
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€411 altoparlanti e gli schermi acustici 


Gli altoparlanti hanno ricevuto, in 
questi ultimi anni, numerosi perfezio¬ 
namenti miranti sopratutto a migliora¬ 
re la qualità della riproduzione sonora. 
Ma il loro rendimento rimane sempre 
scarso. 

Tutti gli altoparlanti hanno un mo¬ 
tore che permette la trasformazione 
delle oscillazioni elettriche in oscilla¬ 
zioni meccaniche, e degli organi diffu¬ 
sori del suono trasformanti a loro volta 
le vibrazioni meccaniche in onde sono¬ 
re ed agenti sulla massa d’aria che li 
circonda. 

I motori degli altoparlanti sono, il 
più sovente, elettrodinamici o piezoelet¬ 
trici; la qualità dell’audizione dipende 
non soltanto dalla regolarità del motore 
stesso, ma anche dalla maniera con la 
quale si effettua la seconda trasforma¬ 
zione dell’energia, cioè dalla maniera 
con la quale il diffusore agisce sulla 
massa d’aria circostante. 

II meccanismo di questa trasforma¬ 
zione è assai complesso, malgrado la 
sua apparente semplicità; gli studi in¬ 
trapresi per il suo miglioramento sono 
particolarmente interessanti. 

fj*tifitifét itegli xehet'ini urti stiri 

Un apparecchio elettro-acustico mu¬ 
nito di una membrana vibrante di pic¬ 
cola superficie, per es. un ricevitore te¬ 
lefonico, non può dare una audizione di 
grande intensità anche se le oscillazioni 
della membrana hanno una grande am¬ 
piezza. 

La superfìcie del diaframma è, in ef¬ 
fetto, troppo piccola per provocare la 
messa in movimento di una notevole 
massa d’aria. 

Per ottenere questo risultato, bisogna 
utilizzare, tra il motore e la massa d’a¬ 
ria ambiente, un sistema adattatore co¬ 
stituito da un padiglione acustico o da 
un diffusore di suono. 

Il padiglione (la membrana), in par¬ 
ticolare, costituisce un vero trasforma¬ 
tore acustico; esso riceve all’imbocca¬ 
tura le oscillazioni ad alta pressione e 
a pìccola ampiezza prodotte dalle vibra¬ 
zioni meccaniche del diaframma e le 
trasforma in oscillazioni di grande am¬ 
piezza e di debole pressione propagate 
verso l’aria esterna dalla grande super¬ 
ficie della membrana. 

Le membrane pur perfezionate, sono 
pertanto abbandonate nei modelli di 
piccola potenza usati nei ricevitori ra¬ 
dio o dei piccoli amplificatori e sono 
rimpiazzati da membrane coniche ad 
azione diretta. 

Queste membrane di più grande su¬ 
perficie dei primitivi diaframmi, agi¬ 
scono direttamente come un pistone su 
le masse d’aria circostanti. Sono noti i 
loro inconvenienti e i loro perfeziona¬ 
menti; ma ad oggi non esistono mo¬ 
delli che permettano in modo assoluto 
la contemporanea riproduzione delle 
note gravi e di quelle acute. 

Si possono costruire dei modelli che 
assicurano la riproduzione delle note 
gravi e dei modelli per le note medie 
ed acute e si possono associare. 


Togliamo dalla Riviste LA NATURE 
questo interessantissimo studio su di 
un argomento che è sempre di attua¬ 
lità e che crediamo assai utile per gli 
studiosi di questo importante e di¬ 
battuto problema. 


Gli altoparlanti a membrana, general¬ 
mente conica o più o meno esponenzia¬ 
le, non si usano però senza essere fis¬ 
sati in un mobile o in uno schermo il 
cui ruolo acustico è basilare. 

Il cono vibrante si muove, in effetto, 
seguendo l’asse del motore elettro-di¬ 
namico, in avanti ed indietro. Nel primo 
movimento esso comprime l’aria che si 
trova davanti e rarefa quella che si tro¬ 
va al di dietro; lo stesso effetto si ma¬ 
nifesta nel senso inverso quando il co¬ 
no ritorna verso la parte opposta. 

Quando si utilizza un’ altoparlante 
senza schermo le differenze di pressio¬ 
ne tendono automaticamente a equili¬ 
brarsi; la massa d’aria messa in movi¬ 
mento al davanti segue il bordo del co¬ 
no e si precipita indietro, dove si è 
prodotto un vuoto relativo, o, inversa¬ 
mente nel movimento di senso contra¬ 
rio; finalmente si ha equilibrio di pres¬ 
sione e l’onda sonora non può prodursi. 
Questo fenomeno è sopratutto sensibile 
per i suoni gravi' corrispondenti alla 
frequenza basse o molto basse. 

Si producono degli spostamenti assai 
ampi, ma lenti del cono, la lunghezza 
d’onda sonora è elevata; essa raggiun¬ 
ge, p. es. 20 m. per 16 periodi secondo, 
17 m. per 30 periodi, 13.60 per 25 perio¬ 
di, 6.80 m. per 50 periodi. 

Durante l’intervallo che sapara due 
oscillazioni del cono, l’onda sonora per¬ 
corre quindi un tragitto assai lungo e 
l’onda posteriore può quindi equilibrare 
quella anteriore. 

#>« utn m ntale 

Ad evitare questo inconveniente, bi¬ 
sogna cercare di sopprimere l’infìuenza 
dell’onda prodotta dalla faccia anteriore 
su quella posteriore, o evitare lo sfasa¬ 
mento di 180° nelle oscillazioni. 

Il sistema classico consiste nell’adot- 
tare uno schermo acustico rigido nel 
quale il diffusore è fissato, e che separi 
anche in qualche modo la parte ante¬ 
riore da quella posteriore. 

È facile determinare le dimensioni di 
questo schermo, generalmente quadra¬ 
to, secondo la frequenza più bassa dei 
suoni riprodotti. 

Neirintervallo di un periodo si pro¬ 
duce sempre sul avanti del cono una 
pressione, poi una depressione, poi la 
pressione comincia ad aumentare o a 
decrescere. Vi sono quattro cambiamen¬ 
ti di pressione attorno della pressione 
d’equilibrio. In ciascuna di queste fasi, 
l’onda sonora prodotta dalla faccia po¬ 
steriore non deve poter agire su l’onda 
prodotta dalla faccia anteriore. 

Bisogna dunque che V onda sonora 
non possa percorrere in questo spazio 


di tempo, la distanza che separa il cen¬ 
tro della faccia concava del diffusore, 
dalla faccia convessa per arrivare al 
bordo dello schermo (fig. 1). 

Se F è la frequenza considerata del 
suono, si produrranno 4F spostamenti 
per sec. attorno alla posizione d’equili¬ 
brio e, durante ciascuno di questi mo¬ 
vimenti, l’onda sonora avrà percorso 
340 

-m. essendo 340 m. per sec. la ve- 

4 F 

locità normale di propagazione del suo¬ 
no nell’aria. Questa distanza rappre¬ 
senta la metà della lunghezza minima 
del lato L dello schermo. 

340 X2 34« ' 

Quindi L —-—-- = --— 

4 F 2 F 

Si trova perciò che per riprodurre 
dei suoni di frequenza 20 occorre uno 



FIG. l. - La funzione dello schermo 
acustico dell'altoparlante. 

A. Schermo piatto 

B. Mobile. 

schermo di m. 4.25 di raggio; per la fre¬ 
quenza 30, m. 2.28; per la frequenza 50, 
m. 1.70; per la frequenza 100, m. 0.85; 
per la frequenza 200, m. 0.42. 

Nella maggior parte dei casi non sì 
utilizzano (salvo per il cinema sonoro) 
schermi piatti, ma dei mobili dove la 
parte posteriore non è chiusa da pan¬ 
nello. In questo caso bisogna conside¬ 
rare non solo la faccia anteriore del 
mobile, ma bensì anche le pareti late¬ 
rali che sono percosse dall’onda sonora 
prima che questa giunga nuovamente 
alla parte anteriore. 

È facile determinare le dimensioni di 
uno schermo acustico, qualunque sia la 
sua forma, perchè basta valutare sem¬ 
pre la distanza che separa la sommità 
anteriore del cono da quella posteriore. 

(m li i urinimi tenti degli se he etti i 

e»'ititi nei 

Si rimprovera spesso allo schermo 
acustico di essere ingombrante, ineffi¬ 
cace quando la superfìcie è insufficien¬ 
te e non è in rapporto con la frequenza 
dei suoni riprodotti; si deplorano ugual¬ 
mente i suoi effetti direzionali irrego¬ 
lari e le sue risonanze mal ripartite, 
specialmente su le frequenze basse. 

In numerosi mobili, se la parete po- 
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steriore non lascia sufficiente passaggio 
all’onda in depressione, si constatano 
delle risonanze accentuate su la gam¬ 
ma da 100 a 150 periodi-sec. Esse pro¬ 
vengono più specialmente da masse 
d’aria che. si comportano come canne 
d’organo. Il cono dell’altoparlante stesso 


aumentare ancora la gamma dei suoni 
riprodotti senza modificare l’aspetto 
esterno del mobile. 

Si è proposto di disporre nel mobile 
stesso delle paratìe di dimensioni ben 
determinate, comunicanti col resto del 
mobile unicamente per mezzo d’ una 




FIG. 2. - Dispositivi adattatori dell’al¬ 
toparlante allo schermo acustico. 

A. Condotto intermediario 

B. Camera acustica a riflettore 

C. Padiglione di sostanza antisonora e 

antivibrante 


■e tutto T equipaggio mobile possono 
presentare allora delle vibrazioni pro¬ 
prie su questa gamma; si constata al¬ 
lora la produzione di suoni così sgra¬ 
devole per gli uditi delicati. 

Per evitare questo inconveniente è 
necessario aprire completamente la par¬ 
te posteriore del mobile, ridurre la 
massa dell’equipaggio mobile, aumen¬ 
tare l’elasticità della sospensione della 
bobina mobile per attenuare la riso¬ 
nanza meccanica. 

Si# te ut i ,tif{aft4»fi 

Si possono usare dei dispositivi adat¬ 
tatori invece di montare direttamente iJ 
diffusore sulla parete esterna del mo¬ 
bile. 

L’altoparlante funziona su un dispo¬ 
sitivo intermedio posto all’interno del 
mobile, sia direttamente, sia proiettan- 
. do il suono su una superfice riflettente 
che forma una parete della camera 
acustica. 

Le pareti di questo dispositivo sono 
generalmente ricoperte di materiali 
acustici assorbenti. 

Sul davanti del diffusore, si può an¬ 
che disporre un sistema ausiliario, che 
ha lo scopo di meglio disperdere le on¬ 
de sonore concentrate corrispondenti 
alle note acute (fig. 2). 

# e (tetto 

0JI do jè4*#tei'Ì4H'Ì 

I dispositivi più interessanti hanno lo 
scopo, da una parte, di opporsi alle ri¬ 
sonanze delle note gravi, dall’altra, di 


piccola apertura. Si hanno così dei ri¬ 
sonatori di Helmholtz aventi una fre¬ 
quenza di risonanza uguale ed opposta 
alla risonanza nociva; si riduce forte¬ 


mente l’inconveniente segnalato più so¬ 
pra come mostra la curva di fig. 3. 

La costruzione di queste camere di 
risonanza non è punto difficile perchè 
queste si compongono semplicemente di 
paratie di legno; la loro applicazione 
pratica è più delicata perchè la loro 
funzione acustica deve essere perfetta¬ 
mente determinata secondo le caratte¬ 
ristiche stesse del sistema studiato. 

In altri dispositivi si cura più spe¬ 
cialmente di rinforzare le note gravi 
sempre insufficienti quando la super¬ 
fìcie del mobile è ridotta, per evitare 
in pari tempo le risonanze proprie no¬ 
cive di queste medesime note, per la 
formazione di masse d’aria sotto pres¬ 
sione nell’interno della scatola. 

A questa categoria, appartengono i 
sistemi americani detti «a labirinto».. 
L’onda sonora prodotta dalla parte po¬ 
steriore della membrana non si propa¬ 
ga direttamente al di dietro della fac¬ 
cia convessa: per mezzo di una serie di 
quinte essa è obbligata a seguire una 
traiettoria sinuosa e relativamente 
lunga. 

Si aumenta di molto la lunghezza del. 
tragitto percorso dall’onda, ed è come 
se si utilizzasse uno schermo di super¬ 
fice molto più grande, ciò che permette 
di riprodurre assai meglio le note gravi 
nel medesimo tempo che le risonanze 
sono diminuite; le paratie del labirinto 
possono esser ricoperte di materiale 
acusticamente assorbente (fìgg, 4 e 5). 

In un altra categoria di dispositivi, 
invece di cercar di sopprimere gli ef¬ 
fetti dell’onda posteriore, si cerca di 
utilizzarli attenuando lo sfasamento di 
180", per aumentare la potenza e la 
qualità di riproduzione delle note gra¬ 
vi. Fu già descritto un modello a tubi 
di risonanza particolarmente geniale 
basato su questo principio. 
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FIG. 3. - Influenza favorevole di una 
cassa a risonanza interna. 

I. Mobile a parete posteriore aperta 

II. Mobile munito di una cassa interna 

di risonanza 

III. Miglioramento apportato dalla cassa 

di risonanza 















































Piazzando in un mobile un altopar¬ 
lante per le note gravi, un altoparlante 
per le note acute adattato airamplifìca- 


Questo sistema è detto a riflessione 
di bassa frequenza. 

Per realizzarlo si usa un altoparlan- 


ed in una maniera semplice e poco 
costosa. 

I materiali assorbenti disposti inter- 



viali insonori , 



freyc/cjyzc ùr fcr/oaV ssc. 

- FIG. 5. - Effetto d’uno schermo con la¬ 
birinto acustico sulla curva di risposta 
di un altoparlante . 


tore con i necessari filtri e disponendo 
in detto mobile un sistema perfezionato 
(p. es. a labirinto) si possono già otte¬ 
nere dei risultati molto soddisfacenti. 
Le paratìe di questo mobile sono guar¬ 
nite di materiali assorbenti per atte¬ 
nuare le note acute (fig. 6). 

Uno dei dispositivi (il più recente in 
quest’ordine d’idee) richiede un mobile 


te che abbia la frequenza di risonanza 
più bassa possibile. 

Il mobile deve avere uno spessore di 
circa 12 mm. per i piccoli modelli, 16 
millimetri per i modelli più grandi e 
proporzionalmente maggiori quando la 
superfice è più grande; può esser utile 
disporre di materiali assorbenti nell’in¬ 
terno del mobile e, per un mobile per 


namente sulle paratìe del mobile hanno 
un effetto selettivo nettissimo e che si 
manifesta specialmente sulle note acute. 

Questo sistema ausiliario permette 
evidentemente di ottenere i migliori ri¬ 
sultati con un altoparlante ben studiato 
d un assieme di altoparlanti e puh 
supplìre alle insuffìcenze dei diffusori 
utilizzati; ciononostante l’uso di scher- 
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FIG, 6. - Dispositivi ammortizzanti i 
suoni acuti prodotti dalla faccia poste¬ 
riore del cono e rinforzanti i suoni gravi. 

A. Mobile a tubi acustici 

B. Mobile a paratie 

C. Modello con apertura rettangolare al 

disotto del cono. 



FIG. 7. - Risultati ottenuti con lo stes¬ 
so altoparlante in un mobile ordinario 
ed in un mobile chiuso con apertura 
compensairice. 


non più aperto dal lato posteriore, come 
nei comuni apparecchi, ma compieta- 
mente chiuso; questo richiede allora, e 
solamente davanti, una apertura ret¬ 
tangolare di dimensioni calcolate se¬ 
guendo la più bassa frequenza dei suo¬ 
ni che si vogliono riprodurre e la su¬ 
perficie totale del mobile. 


es, di dimensioni ridotte (50 X 35 X 22 
centimetri) le dimensioni dell’apertura 
saranno di 25 cm. di larghezza per 5 o 
6 di altezza, quando il diametro del 
cono si aggira sui 17 cm. 

Con questo mezzo si estende molto la 
gamma delle frequenze registrate ver¬ 
so i 40 periodi (come sì vede in fig. 7) 


mi perfezionati per altoparlanti, può 
dare eccellenti risultati e merita co¬ 
munque di esser studiato accurata¬ 
mente. 

F. Mi émm'di iK|(r 


VALVOLE FIVRE ■ R.C.A. ■ ARCTURU) 

DILETTANTI! completate (e vostre cognizioni, richiedendoci le caratteristiche elettriche 
che vi saranno [inviate gratuitamente dal rappresentante con deposito per Roma - 

Rag. MARIO BERARDI - via flaminia 19 - telef. 31994 - ROMA 
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Rassegna della stampa tecnica 



GENERAL RADIO EXPERIMENTER — 

Gennaio 1938. 

R, F. Fieli) - Errori dovuti ai collega* 

menti nelle misure di capacità. 

Quando si collega un condensatore in 
un circuito, sono necessari dei collega- 
menti; questi hanno una capacità mutua e 
verso le altre parti del circuito la quale 
fa si che la capacità introdotta nel cir¬ 
cuito sia diversa da quelle del solo con¬ 
densatore. Persino quando si sostituisce 
un condensatore, usando gli stessi colle¬ 
gamenti, la capacità di questi può esse¬ 
re diversa nei due casi, specialmente se i 
condensatori sono di forma diversa. Tali 
errori mentre sono trascurabili in molti 
casi, divengono di grande importanza nel¬ 
le misure e nei confronti di piccole ca¬ 
pacità e di campioni. 

Un esempio pratico darà subito l’idea 
della grandezza e della qualità delle capa¬ 
cità parassite introdotte dai collegamenti. 
Si tratti di collegare tra di loro due con¬ 
densatori di precisione del tipo 722; quan¬ 
do sono affiancati, i loro terminali distano 
di circa 3 pollici. Il collegamento sia fatto 
con due fili rigidi e nudi del n. 16, spa¬ 
ziati tra loro di 3/4 di pollice. Il filo deve 
essere nudo sia perchè risolante ha una 
costante dielettrica maggiore dell’aria, sia 
perchè introduce perdite: esso deve essere 
sottile perchè la sua capacità varia col lo¬ 
garitmo del rapporto tra il suo diavietro 
e la distaìiza da,IValtro filo o dalla massa. 
I condensatori di precisione, oltre i due 
morsetti del condensatore, ne hanno un 
terzo che è collegato alla scatola metal¬ 
lica: questa viene collegata a terra insie¬ 
me ad uno dei terminali del condensatore. 
Esistono tre tipi di capacità parassite: la 
capacità tra i due collegamenti, la capa¬ 
cità tra l’estremo del condensatore ed il 
pannello, e la capacità tra l’estremo del 


condensatore e la massa. Il valore calco¬ 
lato di queste tre capacità è : 0,22 pF, 
1,07 pF, 0,79 pF rispettivamente. Esse non 
si sommano: la capacità totale è di 1,19 pF, 
valore che non è affatto trascurabile se si 
tratta di misurare capacità inferiori a 
1000 pF. 

Si potrebbe pensare che sia sufficiente 
tener conto di questa capacità parassita 
nel fare una misura: ma tale valore non 
è costante e varia con molti fattori. Per¬ 
ciò si usa eseguire la misura tenendo i 
collegamenti tra capacità incognita e cam¬ 
pione in posizione, e con le masse già col¬ 
legate. 

Il collegamento del condensatore è già 
in posizione a pochi millimetri di di¬ 
stanza dal morsetto del campione. La di¬ 
sposizione è quella di fìg. 1. Fatta la mi¬ 
sura del campione, ad esso si collega l’in¬ 
cognita, e si fa di nuovo la lettura. In que¬ 
sto modo le capacità parassite sono pre¬ 
senti in ambedue le letture. Sembra per¬ 
tanto che la capacità misurata dipenda 
dalla separazione originale tra collega¬ 
mento deH’incognita e morsetto del cam¬ 
pione. 

La fìg. 2 mostra le varie capacità pre¬ 
senti nella misura. Per la prima lettura 
l’estremo alto del condensatore ha una ca¬ 
pacità totale Cg verso massa ed una Ch 
verso il collegamento non eseguito Cx ; 
ambedue questi valori sono relativi ad una 
certa distanza h. 

La capacità totale del sistema è 


Quindi il collegamento tra i due con¬ 
densatori viene fatto; ora si ha 
h = o e Ch =oo 

Il condensatore campione assume quindi 
un valore C’ tale che la capacità totale 
del sistema sia la stessa di prima. 


La variazione apportata al campione è 

AC; 


A C — Cx -j- A Cg — Ch 
ove Ch è scritto invece di Ch Cx 

"cf+Cx pol ~ 

chè in genere Ch è molto minore di Cx 

Altre osservazioni si possono fare per 
diversi valori di h: vediamo la fìg. 3, ove 
vengono tracciati i valori di A C in fun¬ 
zione di h. 

Muovendo il collegamento deirincognita 
lungo l’intervallo h, la capacità verso 
massa Cg non deve cambiare, cioeACg =0 
e la caratteristica AC=f (h) ha un asin¬ 
toto orizzontale che corrisponde al valore 
C x ma anche nelle migliori condizioni, 
la capacità verso massa varia con la di¬ 
stanza h. Se il collegamento è molto sot¬ 
tile ed è tenuto a grande distanza da tutte 
le superficie collegate a terra, la variazio¬ 
ne di Cg sarà approssimativamente una 
funzione lineare di h. La caratteristica di 
AC avrà un asintoto inclinato che pas¬ 
serà per il valore Cx . 

Quanto più piccolo è il filo, e quanto 
maggiore è la sua distanza da massa, tan¬ 
to più orizzontale sarà tale asintoto. Nel 
caso di un filo grosso vicino ai pannelli la 
variazione di C è tale che la curva di 
A C ha un massimo e varia così rapida¬ 
mente che è impossibile disegnare Tasin- 
toto. 



Delle misure accurate fatte con un 
ponte (716—A) su un condensatore di pre¬ 
cisione (722—D) sono riportate in fìg .4. 
La curva A è ottenuta nelle condizioni 
raffigurate in fìg. 1. Il sottile filo di ac¬ 
ciaio è mantenuto quanto più lontano pos¬ 
sibile dalla massa. L’asintoto inclinato è 
ben definito e dà un valore di 99,13 pF del 
condensatore incognito. Il valore di h è 
1/4 di pollice col quale è quindi possibile 
misurare capacità con l’approssimazione di 
± 0,01 pF. La curva B è ottenuta usando il 
collegamento che si vede in basso nella 
fìg. 1, accanto al condensatore di preci¬ 
sione. In esso solamente l’asta verticale è 
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mobile e la sua capacità verso massa do¬ 
vrebbe cambiare molto lentamente. La 
barra di supporto è invece molto grande e 



produce variazioni di capacità sensibili 
quando si muove Tasta. Quindi i valori 
misurati di A C sono bassi e non si ha 
alcun asintoto. 


e la distanza critica è solamente di 0,1 
pollice. 

Nel laboratorio della General Radio vie¬ 
ne usata ora il primo sistema con il filo 
sottile di acciaio, tenendo per h il valore 
di 1/4 di pollice. 

Quando si deve eseguire la misura del 
fattore di potenza oltre quella di capacità, 
è necessario curare estremamente che le 
resistenze di contatto siano molto basse. 
La resistenza equivalente in serie di un 
condensatore varia inversamente sia con la 
capacità sia con la frequenza. Persino a 1 
KHz la resistenza di un condensatore da 
1 fjiF con 0,0005 di fattore di potenza è so¬ 
lamente 0,08 ohm. L’uso di spine in tali 
casi è criticabile. 

Nelle misure precise di capacità, il con¬ 
densatore da misurare e quello campione 



Dopo di che il pannello del condensatore 
di precisione venne abbassato di 5 pollici, 
ed in tali condizioni si è avuta la curva C. 
Questa mostra un netto miglioramento 
rispetto a B, ma ancora non è ben definito 
l’asìntoto. La curva D è stata ricavata 
usando come collegamenti due fili paral¬ 
leli tesi tra i morsetti. Non c’è l’asintoto 


sono provvisti di un terzo terminale col¬ 
legato all’involucro o allo schermo, dal 
quale sono isolati ambedue i terminali 
della capacità: esso va collegato all’ana¬ 
logo morsetto esistente sul ponte. In tal 
modo le capacità dei collegamenti ed il 
loro fattore di potenza non vengono ad in¬ 
fluenzare la misura diretta. 


RADIO MENTOR - Marzo 1938. 

O. P. Herrnkind - Volvole del nostro 

continente e loro zoccoli. 

Sul mercato europeo esistono due grandi 
gruppi di valvole riceventi: il tipo euro¬ 
peo sviluppato e fabbricato in Europa, ed 
il tipo Americano importato. Quest’ulti¬ 
mo gruppo di valvole esercita sul nostro 
mercato una forte influenza sia econo¬ 
mica sia tecnica. Si può inoltre affer¬ 
mare che l’evoluzione delle valvole in 
Europa, non solo è parallela alla evolu¬ 
zione americana, ma da questa subisce una 
influenza decisiva. Da ciò fanno eccezione 
pochissimi paesi Europei. 

Il completo programma di valvole Eu¬ 
ropee comprende i seguenti gruppi: 

1) Valvole metalliche e di vetro di im¬ 
portazione americana. 

2) Valvole metalliche e di vetro iden¬ 
tiche strettamente ai tipi americani ri¬ 
guardo la forma, le dimensioni, lo zoccolo 
e le caratteristiche: esse portano anche 
la stessa sigla di distinzione. 

3) Valvole in vetro con bulbo metal¬ 


lizzato, le quali hanno le caratteristiche 
gli zoccoli e le sigle dei tipi americani. 

4) Valvole in vetro che hanno carat¬ 
teristiche, zoccoli e sigle eguali a quelle 
americane di metallo e di vetro. 

5) Valvole in vetro che pur avendo le 
stesse o quasi identiche caratteristiche 
delle americane, si distinguono da queste 
per lo zoccolo, la sigla, e la forma. 

6) Valvole che rappresentano evolu¬ 
zioni dei tipi americani. 

7) Valvole di creazione prettamente 
Europea. 

L’articolo si divide in due parti o capi¬ 
toli principali, che trattano: 

Cap. Primo: 

1) Collegamenti interni di tutte le val¬ 
vole (ordinate secondo il numero di elet¬ 
trodi). 

2) Schemi degli zoccoli di tutte le 
valvole ordinati secondo il numero dei 
piedini. 

3) Tabella di tutte le valvole intema¬ 
zionali a (( lettere caratteristiche ». 

4) Tabella delle nuove valvole tede¬ 
sche in ferro. 


5) Tabella delle valvole « rosse » com¬ 
presi gli ultimi tipi. 

6) Tabella dei vecchi tipi di valvole te¬ 
desche con zoccolo a spine. 

Capitolo Secondo. 

7) Tabella di tutte le valvole di im¬ 
portazione americana. 

8) Tabella dei tipi americani costruiti 
in Europa. 

9) Tabella delle valvole inglesi. 

10) Tabella delle valvole francesi. 

Indipendentemente dal grande valore 

che per l’esperto in materia ha questo in¬ 
sieme di tabelle, grazie alla forma succin¬ 
ta con la quale rende conto delle valvole 
esistenti in ogni paese, esso permette di 
confrontare tra dì loro le diverse produ¬ 
zioni ed i diversi tipi individuali, facili¬ 
tando enormemente il lavoro pratico di 
ogni tecnico e di ogni commerciante che si 
occupi del problema delle valvole nel no¬ 
stro continente. 

Radio Mentor si felicita di poter pre¬ 
sentare ai suoi lettori questo studio, senza 
dubbio unico in Europa. 

WIRELESS ENGINEER . Settembre 1937. 
R. J. Wey - Un wattometro termoionicor 

S o m mari o: Viene esaminata teorica¬ 
mente l’azione di una valvola a più gri¬ 
glie del tipo eptodo usata come mezzo per 
misurare la potenza, e viene mostrato 
che l’effetto della curvatura delle carat¬ 
teristiche può essere sostanzialmente eli¬ 
minato col metodo di rovesciamento di 
fase della tensione di griglia. 

Viene esaminato l’effetto delie armoni¬ 
che nella tensione applicata, e si conclu¬ 
de che sebbene le armoniche dispari non 
hanno effetto, quelle pari possono provo¬ 
care errori. Si dimostra che il sistema 
delle due misure eseguite con polarità op¬ 
posta della corrente di carico dà il giusto 
valore. Le conclusioni furono verificale 
sperimentalmente, ed è stato provato che 
con il tipo di valvola usato nelle prove 
si può ottenere una precisione deìl’l 4- 2 
per cento con ingresso sinusoidale, e con 
tensioni di griglia limitate. 

Viene investigato l’effetto della fase e 
delle armoniche, che si ritrova in concor¬ 
danza con le conclusioni teoriche. 

Infine sono descritti metodi per ottenere 
dal circuito di carico le tensioni di griglia 
necessarie. 

WIRELESS ENGINEER - Ottobre 1937, 

Editoriale: 

La realtà fìsica della superficie di Zen- 
neck (G.W.O.H.) 

La validità delle leggi fondamentali deì- 
l’elettromagnetisnlo (G.W.O.H.). 

F. Okolicsanyi - L’autore descrive i si¬ 
stemi di televisione usati dalla Scophony: 
tali sistemi sono essenzialmente basati su 
dispositivi ottici e meccanici, e viene mes¬ 
so in evidenza, come, nonostante che il 
principio della scansione meccanica sia 
stato da tempo abbandonato, la Scophony 
ha potuto raggiungere, con i suoi apparec¬ 
chi a proiezione, dei risultati confronta¬ 
bili a quelli ottenuti con i moderni dispo¬ 
sitivi a raggi catodici. 


CollalMirate a ” l lnù uua ,, 
Esprimateci le vostre idee* 
Iti vulgo te lo vostra rivisto. 
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Questa rubrìca è a disposizione 
di tutti ì lettori purché le loro 
domande, brevi e chiare, riguar¬ 
dino apparecchi già descritti, 0- 
gni richiesta deve essere accom 
pagnata da tre lire in francobol¬ 
li. Desiderando sollecita risposta 
per lettera, inviare lire 7,50. 

Agli abbonati si risponde gra¬ 
tuitamente su questa rubrìca. Per 
le risposte a mezzo lettera, essi 
debbono uniformarsi alla tariffa 
speciale per abbonati che è di li¬ 
re cinque. 

Desiderando schemi speciali, 
ovvero consigli riguardanti appa¬ 
recchi descritti da altre Riviste, 
L. 20; per gli abbonati L. 12. 


4028- S - T. Medi. 

D. - Chiede ove sia possibile trovare un 
altoparlante elettromagnetico molto sensi¬ 
bile; e di un apparecchio portatile e bat¬ 
terie. 

R. - 1) Altoparlanti elettromagnetici og¬ 
gigiorno non si costruiscono più: la sensi¬ 
bilità varia dì poco dall’uno all’altro tipo. 

Presso qualsiasi vecchio rivenditore è 
possibile trovarne ancora qualcuno. 

Le bobine per il monovalvolare possono 
essere le stesse usate in uno dei nostri mo¬ 
novalvolari descritti dalla rivista nel 1937. 

2) L’apparecchio che le interessa è stato 
descritto dal Molari nel n. 6 corrente an¬ 
no, a pag. 190. 

• 

4029- S - Tagliavini Natale. - Aosta . 

D. - Sono in possesso da circa 3 mesi, 

di un apparecchio a 5 valvole « Fìvre » e 
registro i seguenti inconvenienti: 

1) Le stazioni nella scala parlante, ec¬ 
cetto Milano, non corrispondono alla scala 
stessa. 

2) Da nuovo ha funzionato benissimo, e 
le valvole sono in piena efficienza. 

Cosa occorre fare per rimetterlo a posto? 

R. - Evidentemente ambedue (?) i di¬ 
fetti sono dovuti a staratura, inevitabile 
col tempo, in ogni apparecchio di non 
troppo buona qualità. 

Lo faccia rimettere a posto da un buon 
riparatore che possieda un generatore dì 
segnali, o dalla ditta che l’ha costruito. 


4030-S - Palmieri Alberto - La Spezia. 

D. - Chiede se sono possìbili alcune mo¬ 
dificazioni al TO 127 come da schema al- 
legato. 

R. - In linea generale la modificazione è 
possibile: non è possibile usare la 2B7 co¬ 
me rivelatrice per griglia. Anzi è prefe¬ 
ribile usare la stessa in circuito reflex, ot¬ 
terrà così un ottimo apparecchio di carat¬ 
teristiche simili a quelle di un normale 5 
valvole. 

Non è necessario neutralizzare lo stadio 
di alta frequenza. 


La tensione di griglia-schermo della 58 
deve essere di 90-^100 volt; correggere 
quindi il partitore. E’ meglio alimentare 
le griglie-schermo delle due valvole in¬ 
dipendentemente con resistenze di caduta 
e non potenziometri. 

La resistenza minima sul catodo 58 deve 
essere di 300 ohm. 


4031-S - Ta b ella Riccardo! izzola T.no 
R. - Sono igroscopiche quelle sostanze 
che sono in grado di assorbire il vapore 
acqueo dell’aria : cioè rumidità atmosfe¬ 
rica. Il contrario è anigroscopiche. 

La formula per il calcolo delle induttan¬ 
ze cilindriche in ario è molto complessa e 
non si usa mai. In ogni caso si usa il 
metodo empirico. In uno dei prossimi nu¬ 
meri vedrà apparire un abaco per il cal¬ 
colo rapido delle induttanze. 

Le induttanze a nucleo di ferro non si 
possono calcolare con esattezza: occorre 
conoscere in ogni caso le caratteristiche 
del ferro usato, la forma. Si usa anche qui 
il metodo empirico: oppure come fanno 
comunemente nell’industria, ci si vale di 
dati sperimentali che non sono a nostra 
conoscenza. 


4032 - Cn. - Vanossi Gioseppe - S. Gia- 

como F. 

R. - Le tensioni constatate sono ecces¬ 
sive, metta in serie all’impedenza di filtro 
Z198 una residenza di valore adatto per 
modo che la tensione massima leggibile 
non superi i volt 250. 

L’irradiazione eccessiva può dipendere 
da due cause, la prima può essere il fatto 
che Ella ha montato il filtro esternamente 
alla cassetta mentre andava montato nel- 
rintemo di questa; la seconda, che forse 
è la più importante, è che Ella non ha 
connessa la presa di terra alla massa del¬ 
l’oscillatore. Il disinnesco delle oscillazio¬ 
ni di OC, si può avere per effetto dell’as¬ 
sorbimento operato dalla bobina di OM 
oppure per accoppiamento insufficiente, 
provi a regolare la presa intermedia del¬ 
le bobine per OC. 

È bene che la taratura del voltmetro a 
valvola si compia mettendo in corto cir¬ 
cuito le induttanze. Il fatto che il volt- 
metro a valvole indichi anche quando non 
è connesso, dipende con tutta probabilità 
da un passaggio di corrente AF per via 
elettrostatica fra i fili d’uscita e quelli di 
ingresso del voltmetro. A tale scopo, veri- 
fichi se schermando il commutatore cen¬ 
trale del voltmetro a valvola (che attra¬ 
verso a 0,1 MF va alla griglia delle 75) 
l’effetto viene ridotto o eliminato. Per la 
esatta valutazione delle percentuali di mo¬ 
dulazione si richiede l’uso di un modulo- 
metro, strumento del quale parleremo 
forse fra non molto sulla rivista. Ad ogni 
contatto del commutatore corrisponde una 


gamma di frequenze BF che viene co¬ 
perta mediante il potenziometro tenendo 
il variabile costantemente aperto. 

Il variabile funziona da verniero. 

La taratura della BF si può fare in di¬ 
versi modi, sia con diversi diapason tarati, 
sia con risuonatori di Helmotz, sia con fre- 
quenziometri sia infine con una ruota a 
denti di ferro mossa con velocità nota. In 
ogni caso è un lavoro di pazienza e non 
strettamente necessario. 

Pensiamo di descrivere uno strumento 
universale ma non possiamo precisarle' 
quando. 

• 

4033-Cn. - Abbonalo 7603 - Milano. 

D. - Desidera costruire il ricevitore de¬ 
scritto a pag. 3 N. 1; 38 ma non trova il 
materiale segnato in schema essendo in 
possesso di tutto il resto; dove trovare ad 
esempio il condensatore variabile da 15 
cm per OC. 

E il trasformatore intervalvolare con 
primario per microfono? È possibile adot¬ 
tare Vimpedenza Geloso 2121 da 45 Henry. 
45 mA, 1150 Q al posto di quella da 50 
Henry. 

Per il trasformatore d'uscita si adatta il 
Geloso 2 W 5? hi tal caso che resistenza 
deve avere la cuffia? 

Vorrebbe sapere il valore del condensa¬ 
tore fìsso fra le due induttanze, L e LI ed 
il diametro dei due tubi di rame che ser¬ 
vono d'antenna. 

Chiede inoltre uno schema di un simile 
apparato di massima efficienza 5 m. d'onda 

e le stesse valvole 56-76-2A5-41-80. * *- 

R. - Molte case costruiscono ottimi va¬ 
riabili da 10 a 25 cm. Così il 580 ed il 581 
Geloso. 

Il trasformatore intervalvolare con pri¬ 
mario per microfono va costruito e pre¬ 
cisamente si adopera un intervalvolare sul 
quale si avvolge un primario di circa 
150-200 spire filo 0,4 mm. La impedenza 
2121 può andare al posto di quella da 
50 mH. 

Il trasformatore d’uscita deve esere del 
rapporto di circa 1-1 come il 2101 Geloso. 

Il condensatore fìsso fra le induttanze 
può essere di 2000 cm. a mica. 

I tubi di rame possono essere da circa 
20 mm. di diametro e la lunghezza deve 
essere di circa metà della lunghezza 
d’onda. 

Non comprendiamo le ragioni della sua 
ultima richiesta essendo un complesso del 
genere proprio quello del N. 1-1938. 

• 

4034 -Cn. - Poddigue Tito ■ Milano. 

D. - Desidererei costruire un complesso 
ricevente-trasmittente a O.C. alimentato 
a batteria portatile da installarsi esclusi¬ 
vamente su un panfilo. 

1. ) È più consigliabile un ricetrasmetti- 
tore ad un complesso ricevente trasmit¬ 
tente separato? 

2. ) Quali vantaggi offre un complesso e 
quali Valtro? 

3. ) Quali dei vostri schemi dovrei rea¬ 
lizzare per una discreta portata? 

4. ) Il complesso descritto nel N. 22 anno 
1935 ed il complesso descrìtto nel N. 
30 Giugno 1936 che portata normale 
hanno ? 

R. - Le consigliamo due complessi di¬ 
stinti per la ricezione e per la trasmis¬ 
sione. Solo così si può disporre di un buon 
ricevitore e di un emettitore sufficiente. 


227 














È difficile stabilire la portata di due 
emettitori dipendendo essa da una infi¬ 
nità di fattori quali la lunghezza d onda, 
l’ora ecc. 

A nostro avviso, quella del 1935 N. 22 
è nettamente preferibile a quella del 1936. 
La portata può essere, in buone condizioni 
di alcune migliaia di km. 

o 

4035“Cn, - Grassini V. - Milano. 

D. - Vorrei utilizzare un ricevitore ta¬ 
scabile (Radio News 1937) descrìtto nel 
N. 1-1-1938 prego rispondere alle seguenti 
domande : 

Tale ricevitore è sensibilmente superiore 
In potenza ad un buon apparecchio a 
cristallo? 

Le impedenze L2 L3 sono avvolte sem¬ 
plicemente a rocchetti, eppure occorrono 
avvolgimenti speciali e quali dimensioni 
e coperture. 

Non potendo misurare i 20 mH c i 2 mH 
di tale impedenza come posso regolarmi? 
È possibile trovare in commercio la val¬ 
vola 30? 

La sensibilità è fortemente superiore a 
quella di un ricevitore a cristallo, ma l’uso 
principale è su OC; su OM presenta non 
poche difficoltà di funzionamento. 

Impedenze tarate da 10 mH sono in com¬ 
mercio (la 560 Geloso) ed anche da 1,5 
mH (521 Geloso). 

Può mettere in serie due da 10 mH per 
avere 20 mH. La valvola 30 è di tipo ame¬ 
ricano e crediamo sia reperibile (Compa¬ 
gnia Generale Radiofonica), 

L2^ ed L3 sono del tipo a nido d’ape; 
L3 è poi a sezioni. Per quest’ultima si 
valga della 521 in serie ad altra di 25 
spire e ad altra di 8 spire. 

© 

4036- Cn. - Abbonato 3091 - Monfalcone . 

D. - Prego rispondere a codesti schiari¬ 
menti. 

Posseggo del materiale e vorrei costruire 
un oscilatore modulato adoperando la val¬ 
vola 2A7. 

È adatto a questo scopo un condensa¬ 
tore Ducati Mod. 403.1 capacità massima 
380 mìcro microf.? Per coprire le gamme 
da mt 350- a mt 1200 e da mt. 1100 mt 2300, 
vorrei impiegare delle bobine a nido d'ape. 
Desidererei avere dati, e numero delle 
spire, diametro e rivestimento del filo, 
diametro interno, e larghezza. 

Si possono adoperare delle bobine di 
vecchi trasformatori di MF a 175 kc. Se 
ciò è possibile prego indicarmi come devo 
comportarmi per la sintonia e per la rea¬ 
zione. 

'Quali inconvenienti possono nascere se 
le spire della bobina di reazione sono 
troppe o se la medesima è troppo vicina 
a quella di sintonia? 

R. - Le gamme, generalmente sono di¬ 
vise con altro criterio. Quella ad OM va 
da 200 a 600 metri e quella ad onde lunghe 
da 1000 a 2000 metri. 

Con il suo variabile Ella può * coprire 
queste gamme. La bobina di sintonia per 
onda media si può comporre con 78 spire 
filo 2/10 — 2 seta avvolta su tubo da 
30 mm. per una larghezza di 7 mm. 

Quella di reazione si compone di 40 
spire, avvolte a 15 mm. di distanza, en¬ 
trambe a nido d’ape. 

Per le OL può adoperare le bobine della 
MF a 175 Kc alle quali dovrà togliere un 
po’ di spire. 


Se raccoppiamento delle due induttan¬ 
ze è troppo stretto si ha una produzione 
eccessiva di armoniche e talvolta la pre¬ 
senza di «buchi» o di «pìcchi». Se l’ac¬ 
coppiamento è troppo lasco si ha la man¬ 
canza di funzionamento su parte del qua¬ 
drante. 


4037-C?i. - Azzali - Milano. 

D. - Vi prego voler rispondere nella Vsj 
rubrica ai seguenti quesiti riguardanti lo 
amplificatore a doppio canale descritto dal 
sig. Favilla nel N. 21 - pag. 697 - anno 37. 

1) Caratteristiche del trasformatore di 
alimentazione, solo dati elettrici . 

2. ) Idem, del trasformatore d'accoppia¬ 
mento, LI possibilmente marca e tipo 
consigliabile * 

3. ) Dati del condens . CI sul secondario 
del trasformatore d'accoppiamento. 

4. ) Marca e tipo dei due altoparlanti. 

5. ) Come collegare Veccitazione di essi. 

6. ) Tipo dei potenziometri. 

7. ) Valore dell'impedenza collegata fra 
il ritorno del secondario trasf. accopp. e 
centro del trasformatore alimentazione. 

8. ) Valore delle resistenze collegate fra 
griglia schermo delle 6L6 e massa e fra 
la stessa gr. schermo e AT. 

9. ) È possibile usare questo amplificatore 
con un qualsiasi sintonizzatore super? 

R. - I dati del trasformatore sono i se¬ 
guenti: Secondario AT, 2x360 volt 120 mil- 
liampère. Secondario BT 5 V. 3A per rad¬ 
drizzatrice. Secondario N. 2 a BT per la 
accensione V 6,3 ampère 2-3. 

Trasformatore di accoppiamento può es¬ 
sere il 107 A della Ditta Geloso. Il valore 
di C, va trovato per tentativi perchè serve 
alla correzione della curva di risposta, 
Noh possiamo consigliarla per gli altopar¬ 
lanti, i nomi delle migliori marche cre¬ 
diamo le siano note, i criteri di scelta 
sono stati più volte dati sulla rivista. 

Le eccitazioni degli altoparlanti possono 
essere disposte in serie ed inserite fra il 
centro placche della 5Z4 ed il filamento 
della stessa. Prescelga i potenzionati logo- 
ritmici. L’impedenza è da 15 Henry — 30 
milliampère. Le due resistenze sono in 
realtà una sola, da 50.000 ohm montate 
con cordone Orion su candela refrattaria 
e con collarino centrale scorrente. 


Abbicano- tetta... 

Autarchia spirituale. 

Per quanto riguarda la musica, ab¬ 
biamo creato in certi settori del no¬ 
stro popolo una preferenza per il bal¬ 
labile di stile sincopato, preferenza ar¬ 
tificiosa che è il frutto della propa¬ 
ganda intensa che si è fatta alla musica 
« negriera », anche a mezzo dell’Ente 
Nazionale Audizioni Radiofoniche. Co¬ 
sicché a taluno è parso lecito affer¬ 
mare che al pubblico si deve propinare 
la musica di cui si compiace: epperò 
anche la sincopata. È chiaro che qui si 
confonde l’artificiosa sovrastruttura, de¬ 
terminata dalla propaganda, con la 
spontaneità. Nessuno vorrà negare che 
la musica italiana sia ricca di produ¬ 
zione anche qualitativamente eccel¬ 
lente, tanto da poter fare a meno delle 
aberrazioni straniere , 

« Libro e Moschetto » 


I>ìso razione. 

Raccolto qui nel mio cantuccio io 
ascolto le trasmissioni nitide senza bi¬ 
sogno di far rimbombare la stanza e la 
casa, come purtroppo fanno molti, do¬ 
vunque, con tanta indifferente ignoran¬ 
za e noncuranza. 

Io sento le voci e i canti e i suoni co¬ 
me se chi parla canta o suona fosse qui 
con me. Di là in cucina, nelle stanze, 
sentono appena. Non c’è bisogno ch’io 
alzi il tono. Ognuno può badare alle sue 
faccende. 

Oh, se tutti facessero così, quante noie, 
quante calunnie e stupide spiritosità a 
carico della radio sarebbero evitate! 

Perchè c’è gente che apre a tutto spia¬ 
no e a tutte l’ore la radio come un rubi¬ 
netto ^dell’acqua corrente... 

Così da una finestra si sbraita un di¬ 
scorso, magari una predica in tono apo¬ 
calittico che rintrona la casa e nessuno 
ascolta... Di là si urla in inglese o spa¬ 
gnolo... Dalla, finestra del vicino viene 
un singhiozzante negro ballonzolabile 
che fa arricciare le budella... Là di fron¬ 
te una «Casta diva»,., urla da far in¬ 
canutire. Ne nasce un frastuono babe¬ 
lico, un’insopportabile confusione! 

Non così, non così deve servire la ra¬ 
dio! Non si deve profanare il miracolo 
così grande! 

Si deve ricorrere alla radio amica, con 
amore e raccoglimento. 

L’aria è satura di onde discrete e si¬ 
lenziose, pronte a rispondere alla prodi¬ 
giosa chiamata. 

Non urtate l'armonia celeste scaraven¬ 
tando attorno scomposti e irriverenti fra¬ 
stuoni. 

Come abbiamo cura, nelle nostre offi¬ 
cine, nei laboratori, nelle cliniche dei 
complicati congegni dei meravigliosi 
macchinari che nessuno farebbe agire di¬ 
sordinatamente, senza bisogno, come ro¬ 
teanti giostre da fiera,' così dobbiamo 
aver cura e discrezione mi fa," funzio¬ 
nare la radio, non spingendola mai al 
massimo della potenza, nè divertendoci 
a scorrere da una stazione all’altra pro¬ 
vocando disturbi alle ricezioni degli ap¬ 
parecchi dei vicini. 

Così nessuno avrà da lagnarsi della sua 
radio anche se modesta. 

E gli apparecchi dureranno molto. E 
ognuno li avrà cari. Proprio come a me 
e tanto caro il mio piccolo apparecchio. 

« Popolo dì Lombardia » 


I manoscritti non si restituiscono* 
Tutti i diritti di proprietà artistica 
e letteraria sono riservati alla So¬ 
cietà Anonima Editrice “Il Rostro*, 

OCOOOOOOOOOOOOOO30oeo#OCOOOOQOOOOOO*OOOOOOOQOOe« 

La responsabilità tecnico scientifica 
dei lavori firmati , pubblicati nella ri¬ 
vista, spetta ai rispettivi autori . 


S. A. ED. « IL ROSTRO » 

D. BRAMANTI, direttore responsabile 

Graf. ALBA - Via P. da Cannobio, 24 
Milano 


Piccoli Annunzi 

L. 0,50 alla parola ; minimo 10 pa¬ 
role per comunicazione di carattere 
privato. Per gli annunzi di carattere 
commerciale, il prezzo unitario per 
parola è triplo, 

/ « piccoli annunzi » debbono essere 
pagati anticipatamente alVAmministra¬ 
ziane de Va. Antenna ». 

Gli abbonati hanno diritto alla pub - 
blicazione gratuita di 12 parole al- 
Vanno. 

ACQUISTO radio biualuolare se 
buon prezzo. - GULHN1 - Treuiglio 
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...^esenta ta sua ftià medeuta teaàzzazu&te 

Mod. B 59 

5 valvole onde corte e medie La 1 1 0 0 

Mod. Fono B 59 

5 valvole onde corte e medie .... L. 2000 


CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI DEI 
MODELLI B 59 

Supereterodina a 5 valvole 

Due gamme d'onda (corte da 52 
a 18 m. medie da 200 a 570 m.) 

Scola in cristallo divisa per nozioni, 
con I indicazione di potenza per 
ogni stazione (depositata) 

Altoparlante dinamico con cono 
di nuova concezione 

Alta frequenza con materiali ferro¬ 
magnetici 

Montaggio lompo del telaio 
Sistema fonografico depositato 
Mob in radiche pregiate 
Potenza 3 watt effettivi 


IRRADIO 

MILANO 

CORSO PORTA NUOVA N. 15 
TELEFONI N. 64-315 - 64-065 





















MEZZI 


PERFETTA RIPRODUZIONE PER 
TONALITÀ E PUREZZA • ESTRE¬ 
MA SEMPLICITÀ NEL CAMBIO 
DELLA PUNTINA • DURATA 
DEI DISCHI CINQUE VOLTE 
LA NORMALE • AUTOCENTRA¬ 
TURA DELL’ANCORA MOBILE • 
IMMUTABILITÀ DELLE CA¬ 
RATTERISTICHE NEL TEMPO 


MILANO, VIA POGGI 14-24 







